PENTAX 


デジタルカメラ 

Optio 430 RS 
Optio 330 RS 

使用説明書 



カメラの正しい操作のため、ご使巧前に 
必ずこの使用説明書をご覧ください。 








はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラをお買い上げいただを誠にあ 
りびとラございます。本製品の機能を充分活用していただくために、ご使 
用になる前に本書をよくお読みください。また、本書をお読みになった後 
は必ず保管してください。使巧方法がわからなくなったり、機能について 
もっと詳しく知りたいとをにお役に立ちます。 


本書は 「 Optio 43 日 RS 」 と「0が io 330 RS 」 共通の説明書になっております。 
ただし、本で:中の430 RS は 「Optio 430 RS 」 を、330 RS は 「Optio 
330 RSJ 個別の機能をあ6わしています。 


害作権について 

本製品を使巧して撮影した画撤は、個人で楽しむなどの他は、著作権まにより、権利者 
に無断で使巧でをません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的 
びあってち、撮影を制限している場合びありますのでごま意ください。また著作権の目 
的となっている画像は、着作権まの規定による範囲内で使用ずるけがは、ご利用いただ 
けませんのでごを意 < ださい。 


本機を使巧ずるにあたって 

-強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラび誤動作を起こす場合びあり 
ます。 

-液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。 
日9.999&け上の有効画素数びありますび、0.0196が下の画素で点巧しないちのや常 
時点打ずるちのびありまずので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画徹 
には影響ありません。 

商標について 

CompactFlash . コンパクトフラッシュおよび CF は SanDisk Corporation の商標です。 
PENTAX は旭光学工業株式含社の登録商標でず。 

オプティオおよび Optio は旭光学工業株式を社の商標でず。 

その他、記載の商品名、含社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

USB ドライバは米国インシ U コン社のソフトウェアを使用しています。 

本製品は PRINT Image Matching II に対応しています 。 PRINT Image Matching II 
対応プリンタでの出力及び対応ソフトウエアでの画徹処理において、撮影時の状況や撮 
影ちの意図を忠実に反映させることび巧能です 。 PRINT Image Matching II に関する 
権利は全てセイコーエプソン株式会社に帰属します。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス B 情報ほ術装置です。この装置は、家庭環境で使巧されることを目的とし 
ていまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信磯に近接して使巧されると、 
受信障害を引を起こずことびありまず。使巧説明書にしたびって、正しい取り扱 
いをして < ださい。 


本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合びあります。 


ごを意<ださい 


この製品の安全性については充分注意を払っておりますび、下記マークの 
内容については特に注意をしてお使いください。 

このマークの内容を守らなかった場合、人び重大な傷害を 
受ける可能性びあることを示すマークです。 

このマークの内容を守らなかった場含、人び軽傷または中 
程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性びあることを示 
すマークです。 


-カメラを分解-改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部びあり、 
感電の危隙びお0ます。 

■落下などにより、カメラ内部び露出したときは、絶対に露出部分に手を&れな 
いでください。感電の危険びあります。 

-ストラッフび首に巻き付くと危険です。ルさなお子様びストラップを首に掛け 
ないよラにごミ主意ください。 

■AC アダプタは、必ず専巧品を指定の電源■電圧でご使用ください。専用品政 
外の AC アダプタをご使用になったり、専用の AC アダプタを指定技外の電源- 
電圧でご使用になると、火災■感電-故障の原因になります。 

-使用中に煙び出ている-変なにおいびずるなどの異常び発生した場合、すぐに 
使巧を中止し、電池または AC アダフタを取り外したラえ、当社のお客様相談 
センター、またはお客様窓□にごネ目談<ださい。そのまま使用すると、火災- 
感電の原因となります。 

■冉 C アダプタ使用時に雷び鳴り出したら、電源フラグをはずし、使巧を中止し 
てください。機器の破損-火災-感電の原因となります。 

A ま意 

■電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電を 
しないでください。破裂-発火の恐れびあります。 

■万一、カメラ巧の電池び発熱-発煙を起こした時は、速やかに電池を取り出し 
てください。その際は、やけどに充分ご;主意ください。 

■このカメラには、使用していると熱を持つ部分びあります。その部分を長時間 
持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れびありますのでご注意ください。 

■電池の液び眼に入ったときは、失明の恐れびありますので、こす5ずにすぐに 
きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。 

-電地の液び皮膚や衣服に付着したとさは、皮虜に障害をおこず恐れびあ0ます 
ので、すぐにされいな水で洗い流してください。 


A 警告 
A ま意 






取 D 巧い上のを意 


目;夕 


•長時間使巧しなかったとさや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前には、必 
ず試し撮りをしてカメラび正常に機能しているかを確認してくださし、本製品 
の故障に起因ずる付随的損害（撮影に要した諸費用および撮霞により得べかり 
し利なの損失など）については、保証しかねます。 

• 巧れ落としに、シンナーやアルコール-ベンジンなどの有機溶剤は使用しない 
でください。 

• 高温多湿の所は避けて<ださい。特に車の中は高温になりますのでご;主意くだ 
さい。 

•防虫剤や襄品を扱ラ前ま避けてください。また、カビ防止のためケースか5出 
して、風通しの良い所に保管してください。 

-このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などび直接かかる所では使 
用でさません。 

-強い振動-ショック-圧力などを加えないでください。オートバイ-車-船な 
どの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

• 約目日での高温では液晶表示び黒<なることびありますび、常温に戻れば正常 
になります。 

•低温下では、液晶の表示応答び遅くなることちありますび、これは液晶の性質 
によるをので、故障ではありません。 

• 高性能をなつため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めし 
ます。 

•急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴を生じます。カメラを 
バッグやビニール袋などに入札温度差を少なくしてから取り出してくださし、。 

• カメラの使用温度範囲は0む〜40でです。 

-ゴミやミ尼-砂-すコリ-水-有害ガス-塩分などびカメラの中に入らないよラ 
にご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などび付いたときは、よ 
くないて乾かしてください。 

■コンパクトフラッシュメモ U 力ード （ CF 力ード）の取り撮いについては、 
「 CF カード使用上のミ主意」 （ P .1 巳）をご覧ください。 

-専用の充電式リチウムイオンバッテ U - □丄12政がのバッテ U - は使用しない 
でください。他のバッテ U —を使用すると、カメラび破損し、動作しなくなり 
ます。 
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ISO 感度を設定する . 

クイックビューの時間を設定する . 

シャーフ不スを設疋する . 

彩度を設定する . 

コントラストを設定ずる . 

設定を保存する . 

メニュー項目を保存する（モードメモ U) -• 

再ち•消モ . 

画像を再生する . 

静止画を再生する . 

拡大して再生する . 

動画を再生する . 

撮影時の情報を表示する （DISPLAY モード) 

9画像ずつ表示する . 

画像をミ肖去する . 

1画像ずつ消去する . 

まとめて消去する . 

ミ肖去でをないよラにする（フ□テクト）…… 

フリントサービスの設定をする （DPOF). 

1画像ずつ設定する . 

全画像を設定する . 

Windows バソコンで画像を見る . 

添付ソフトウェアのご紹介 . 

システム環境 . 

ソフトウェアをインス!ルする . 

カメラとパソコンを接続する . 

バソコンで画像を見る . 

パソコンからカメラを取り外す . 

Macintosh で画像を見る . 

添付ソフトウェアのご紹介 . 

システム環境 . 

ソフトウェアをインスIルする . 

カメラと Macintosh を接続する . 

Macintosh で画像を見る . 

Macintosh からカメラを取 D がす . 

画像の編集-設定 . 

画像を編集する . 

画像をコピーする . 

画像を卜 U ミングずる . 

画像のサイズを変更する （IJ サイズ） . 

カメラの設定をする . 

ノオ ーゾツトする . 

みまった時刻にアラームを鳴らす . 

操作音をオン/オフする . 

起動画面を変更する . 

日付の表示スタイルを変更する . 

曰巧/時刻を変更する . 

ワールドタイムを設定する . 

表示言語を変更する . 

節電機能を設定する（ス U- フ） . 

才ートパワーオフ . 

クイックミ肖去 . 

クイック拡大 . 

設定を U セットする . 

付録 . 

都市名一質 . 

メッセージー覧 . 

こんなとをは？ . 

i な仕様 . 

別売 D アクセサ U —一覽 . 

アフターサービスについて . 


本書の構ぶ 


本書は、次の章で構成されています。 


お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお 
読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行なってください。 

参クイック スタート- 

一番簡単な撮影ち法と再生方法を説明してレます。すぐに撮影-再生をした 
いとをは、この操作ちまをご利用ください。また、 CF 力ードの活用方法につ 
いてご案内しています。 

•機能せ巧操作_ 

モードダイヤルや各ボタンの機能、メニューの使いちなど、各機能に共通す 
る操作について説明しています。詳しい内容は、「撮影」「再生•消去」「画 
像の編集-設赴の各章をご真ください。 

•撮影- 

さまざまな撮影のち法や、撮影に関する機能の設定ち法について説明してい 
ます。 


•再生-消ま- 

撮影した画像の再生の方法や消去のしかたを説明しています。 


•画像の編集-設定- 

撮影した画憬の編集ち法やカメラに関する磯能の設定ちまについて説明して 
います。 


>付録- 

困ったとさの対処のしかたや、別売品の案内をしています。 


参操作説明中で使巧されている表記の意味は次のよラになっています。 


1心1 

関連する操作の説明び記述されているぺージを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

礙 

操作上のを意事項などを記載しています。 


7890122 4 4446789901224已曰已曰6780001344巨曰680223已6778900112 4 4曰7023 
6667777 ^ 777777778888888889990000000 W 000111111111122222 222333 


































































本体 

充電式 U チウムイオンパッテ U — 

バッテ IJ - 巧電器キット 

Optio 430 RS 

D - LI 2 

K - BC 2 J 

または 



Optio 330 RS 





ストラップ 
0 -ST 已 


使用説明書 
体書） 


保証書 


を部のち顿 



シャッターボタン 
U モコン受光部 
ストロボ調光センサー 
電源スイッチ 
フアイン グー 
セルフタイマーランプ 
兼 AF 補助光源 
スト□ボ 


端子カバー 
f 回転させると端子び' 
あらわれます。 

USB 端テ 
DC 入力端テ 


レンス 


背面 



ファインダー 
液晶モニタ ( LCD ) 

CF カードカバー 
ストラップ取り付け部 

バッテリーカバー 


兰脚ネジ巧 


7 







操作部のち抑 


^ / W ボタン 
の aa / DPOF ボタン 
電源スイッチ 
シャッターボタン 

モードダイヤル 
ズーム / H ボタン 

AiiKP /0- n ボタン 

MENU ボタン 

再生/ 0 K ボタン 

十字 キー （▲▼◄►) 

D 旧 PLAY ボタン 

ステータスランプ（攝ランプ) 
スト□ボランプ（ホランプ） 

♦ガイド表示にごいて 

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドび表示されます。 

ガイド表示では、ボタンは;欠のよラに表されます。 


十字キ ー (▲) 

▲ 

ズーム ボタン 

山 

十字キ ー (▼) 

▼ 

D に PLAY ボタン 

DISPJ 

DISPLAY, 

十字キー （◄) 

◄ 

DPOF ボタン 

DPI 

十字キー （►) 

► 

前ボタン 

u 

MENU ボタン 

MENU ； 

0-n ボタン 

巧 

再生/ 0 K ボタン 

〇 !9 

シャッターボタン 

SHUTTER) 



準備 


ストラップを取り付ける 



D 


ストラップの細いひもを、ストラップ取り付け部に通して 
取り付けます。 






電源を準備する 



バツテリーを巧電する 


はじめてご使用になるときや、「バッテ U 容量び無くなり 
ました。」というメッセージび表示されたとをは、バッテ 
U —を充電してください。 

D バッテリー充電器に AC コードを接続ずる 
B AC コードをコンセントに差し&む 
B バッテリーをラベルび下向きになるようにセッ ト ずる 

充電中はチャージインジケータび赤色に点なします。 

充電び完了すると、チャージインジケータび緑色に点打します。 

凸充電終了後、バッテ U- 充電器か! 5 バッテリーを取り 
出す 

-充電時間は、最大で約120分です。周囲の温度び0で〜4□■仁の 
^ 範囲で充電して < ださい。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

-バッテ U —の寿命びくると、正しい充電を行なってち使巧でさ 
る時間び短くなります。新しいバッテ U —と交換して<ださい。 

-お買い上げ時や長期間使わなかったバッテ U- はご使胤こな 
る前に、必ず充電してください。 

-充電式 U チウムイオンバッテリー D-LI2 切列のバッテ U- は充 
電しないで<ださい。充電器の破損や発熱の原因となります。 

-バッテ U —を正しい向をにセットしてちインジケータランプ 
が点なしない場をは、バッテ U —の異常です。新しいバッテ 
U —と交換してください。 


八"ッテ U — カノ（一 

開閉レバー ^一 

準 

倫 


パツテリーをセツトずる 


同捆のバツテ U - をセツトします。はじめてご使用になる 
ときは、バツテリーを充電してからセツトしてください。 

D 開閉レバーを矢印のち向に巧し、バツテリーカバーを 
開ける 

B バツテリーのラベルをカメラ背面側に向けて、挿入ず 
る 

旦バツテリーカバーを閉じる 

を 

礙 


長時間連続してご使用になるときは、 AC アダプタキット （K- 
AC2J、 月 IJ 売）をご使巧ください。（腐=口.13) 

-充電式リチウムイオンバッテリー D-U2U (列•のバッテ U- は 
使巧しないでください。他のバッテ U —を使用すると、カメ 
ラび破損し、動作しなくなります。 

-電源スイッチびオンのとをは、バッテ U —カバーを開けたり、 
バッテリーを取り出したりしないでください。 

-カメラを長時間使用しない場合は、バッテ U —を取り出した 
状態で保管してください。 

. バッテ U —を長時間取り出していると、曰時の設定び U セッ 
卜されることびあります。 

-バッテ U —は正しく入れてください。間違った向去に入れる 
と、故障の原因になります。 







♦ほ用時間の目ま（フル巧電時) 


撮影可能枚数：約2己□枚（ストロボ使巧率己〇〇/〇、液晶モニタオン） 
再生時間 ：約1曰□分 

-この数値は、当社の測定条件によるものです。撮影モード、撮 
影状況により異なります。 

使巧環境温度び下びると、バッテ U —の性能び低くなることび 
おじます。 

♦パツテリーの巧量表示 


液晶モニタに表示された应 II で、バッテ U —の残量を確認でをます。 


画 

(緑点口） 

1 

:バッテ1」一びまだ十分に残っています。 

团 

T 

(緑点。） 

丄 

:少し減った状態 

口 

T 

馈点。） 

ム 

:だレぶ減った状態 

口 

T 

(ホ点灯） 

丄 

:残量びほとんどありません。 

▼ 

「バッテ U 容量び 
無くなりました。」 

^ッセージの 表示後、電源オフとなります。 


參 I 」サイクルにつし、て 

發么 このマークは小型充電式電池の U サイクルマークです。ご使用済 
みの小型を電式電池の廃棄に際しては、端テ部に絶緑テープをは 
Li-ion って、か型充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 



AC アダプタをほ用する 


液晶モニタを長時間ご使用になるとさや、パソコンと接続 
するときは、 AC アダプタキット K - AC 2 J (別売）のご使 
用をおすすめします。 

D カメラの電源び切れていることを確認してか5、端モ 
カバーを回転させる 

B AC アダプタの DC 端テを、カメラの DC 入力端テに接 
続する 

旦 AC コードを AC アダプタに接続ずる 
□ コンセントに電源プラグを差し&む 

-冉 C アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源び切 
れたが態で行なって < ださい。 

-電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。 
記録中にケープルびがれると、データび破壊されることびあ 
ります。 

-冉 C アダプタをご使用になるとさは、冉 C アダプタキット K- 
冉 C2J の使用説明書をあわせてご覧ください。 







CF 力ードをセツトする/取0出す 



撮影した画像は、コンバクトフラッシュに F ) 力ードに 
記録されます。 CF 力ード（市販品）をセットするときや 
取り出すとさは、必ず電源をオフにしてください。 

CF カードをセットしていないとをは、撮影した画像は力 
メラの内蔵メモ U (約 11 MB) に記録されます。 

セットずる 

D CF カードカバーを 開ける 

B CF 力ードの▲面をレンズ側に向け、奥まで巧し&む 
B CF 力ードカバーを閉じる 


♦CF 力ード巧用上のま意 

- CF 力ードカバーを開けるとさは、ぶ、ず電源を切った状態で行なって<ださい。 

’カメラ使用直後に CF 力ードを取り出すと、カードび熱くなっている場合びありま 
すのでごを意 < ださし、 

■ CF カードへのデータ記録中や、他の機器との通信中には、 CF カードカバーを開け 
たり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となり 
ます。 

■CF 力ードは、曲げたり強レ街擊をちえないでください。また、水に濡らしたり、 
高温になる攝所に放置しなレでくださレ。 

-未使用または他のカメラで使用した力ードは、必ずフォーマットしてからご使用く 
ださい。フォーマットについては「フォーマットする」 （ P .112) をご覧ください。 

■ CF 力ードの フォー マット中は、絶対に CF 力ードカバーを開けないでください。力 
—ドび破損して使用でをなくなることびあります。 

■Optio 430 RS/ 330 RS で CF 力ードに言日録されたデータは、 Optio 430/330/ 
230では正しく再をされません。また、 Optio 230で記録されたデータは、 
Optio 430 RS/33 日 RS では正しく再生されません。 

■ CF カードに保存したデータは、け下の条件で消去される場合びありまずので、ご 
ミ主意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんの 
で、あらかじめご了承くださし)。 

-使用ちび CF カードの取り扱いを誤ったとを 
- CF 力ードを静電気や電気ノイスのある場所に置いたとさ 
-長期間力ードを使用しなかったとを 

•CF 力ードアクセス中に（ステータスランプとスト□ボランプび、緑とホに点滅し 
ているとをに)、カードを取り出したり、 AC アダプタやバッテ U —を抜いたとを 

• CF カードには寿命びあります。長期間使用しない場合は、保存したデータび読め 
な<なることびあ0まず。必要なデータは、バソコンなどへ定期的にバックアップ 
を取るよラにしてください。 

. 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露び発をする場所、直射日光のあたる場所での使巧や保管は 
避けてくださレ。 



準 

備 


取り出ず 

D CF カードカバーを 開ける 

旦 CF 力ード取り出しボタンを巧し、力ードを取り出ず 
B CF カードカバーを閉じる 


- 電源びオンのとさに、 CF カードカバーを開けると、警告音び 
鳴り、強制的に電源オフになります。 

-画徹を保を中に CF カードカバーを開けると、保存は中断され 
ます（画像は保存されません)。 
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MENU ボタン 
十字 キー 
再生/ OK ボタン 
DISPLAY ボタン 


カメラの電源を入れたとさに、初期設定を巧ラ画面び表示 
された場合は、下記の手順にしたびって、現在の曰時を設 
定してください。なお、はじめてカメラの電源を入れたと 
さに、液晶モニタのち下に曰時び表おされた場合は、「曰 
付/時刻を変更する」 （P.117) にしたびって、正しい曰 
時を設定してご使用ください。 


曰時を設定する 


現在の曰付と時刻を設定します。 


D 十字キー (▲▼) を巧して、西暦 
年を設定ずる 



□ 十字キー （►) を巧ず 

「月」の上下に▲▼び表示されます。 



旦十字キー (▲▼) で月を設定し、 
十字キー （►) を巧ず 

「曰」の上下に▲▼び表示されます。 


凸 B を繰り返して、「曰」「時」「分」 
を設定する 


旦 D 旧 PLAY ボタンで n 2時間/24時間表示」を切り 
替える 

B 設定が終了した6、時報と同時に再生/ 0 K ボタンを巧 
ず 

設定内容を確認する画面び表示され、撮彰でさる状態になり 
ます。 



を 


初期設定を行ラ画面が表示されている間に MENU ボタンを押す 
と、初期設定びキャンセルされますび、撮影することはで去ま 
す。この場合は、次回電源を入れたとさに再度、初期設定を行 


ラ画面び表示されます。 


ここで設定した内容は、設定後も変更することびでをます。操 


作方法は「日付/時刻を変更する」 （P.117) をご覧くださし、。 





静止画を撮露する 



シャッターボタン 
モードダイヤル 
電源スイッチ 
ズーム ボタン 

フアイングー 
液晶モニタ 


I 簡単に静止画を撮影します。スト□ボは明るさに応じて自動 
的に発光します。 


電源スイッチを巧ず 

電源びオンにな0ます。 

モードダイヤルを〇に合わせる 
液晶モニタをオンにずる 

DISPLAY ボタンを巧して液晶 モニ 
夕に撮影画面を表示させます。液晶 
モニタ中央のフ オーカ スフ レームの 
中げ、自動でピントび合う範囲です。 
ズームボタンを押すと被写体の大さ 
さが変わ0ます。 

♦ 被写体び大をく写ります。 

♦♦♦ 被写体びかさく写ります。 
ファインダーをのぞいて、被写体の 
大きさを確認することびできます。 



フオーカスフレーム 


[C )] 


フオー カス フレーム 


ピントを合わせる範囲や位置を変える腐^ P . 已6 
スト□ボを自動的に発光しないよラにする!^ P . 已〇 
撮影時の情報を表おする腐^ P .32 


ク V ツクスタ—卜 


□ シャッターボタンを押ず 

撮影した画像び液晶モニタに日.已秒間表示（クイックビュー) 
されます。撮影した画像を保存中は、ファインダー横の緑と赤 
のランプび交互に点滅します。 

シャッターボタンの巧しかた 

シャッターボタンは「半巧し」と「全巧し」の2段階になっています。 

♦半巧し 

シャッターボタンを軽く巧すと（半押し）、ピント情報、露出、ホワイトバラ 
ンスび□ックされまず。シャッター速度、絞り値は、シャッターボタンを半 
巧ししたとをだけ表示されます。液晶モニタやステータスランプ、スト□ボ 
ランプは;欠のよラな情報を表します。 

① ピントをわせが行なわれる範囲 （ AF エリア） 

ピントび合うと枠び緑色に点むします。ピントび合っていないとをは表示さ 
れません。 

( D スト□ボマーク 

シャッターを切るとさのスト□ボの発光状態を表示します。 


ステータスランプとスト□ポランプのが態 



ステータ スランプ（緑） 

スト□ボランプ（赤） 

点灯 

ピントびをっています 

充電完了（スト□ボ発光表示） 

点滅 

ピントびをっていません 

充電中 


♦を巧し 

シャッターボタンを下まで巧すと（全巧し）、撮影されます。 

クイックビユー 

撮影直後に画像び表示される「クイックビュー」は、初期設定では a 日砂間表 
示されます。クイックビュー表示中に m ボタンを巧すと、消去画面び表示さ 
れます。「消去」を選び、再生/曰 K ボタンを巧すとその画债を消去することび 
で去ます。 












クイックスタート 


静止画を再生する 



淑晶モニタ 
再生/日 K ボタン 


画像を再生する 


静止画を再生します。 


D 撮影後に再生/ OK ボタンを巧ず 

撮影した画像び液晶モニタに表示されま 
す。画像表示中に雨ボタンを巧すと、消 
ま画面び表示されます。「消去」を選び、 
再生/日 K ポタンを押すとこの画像を消去 
することびでをます。 


ファイル No . 


「 倫 100-0020 


をラー度再生/日 K ボタンを巧ずか、シャッターボタンを半押し 
すると、撮影できる状態に戻0ます。 


-液晶モニタに表示された画像は、ズームボタンで拡大して見るこ 
とミ/ とをで定ます。 

-再生画面に切り替えると「ファイル No 」 の数字の最を大をい画傲 
び最初に表示されます。 


r 拡大して再生する！^ P .74 



液晶モニタ 

十字 キー 
再生/ OK ボタン 


前をの見たい画像を再生する 


静止画を前後に一枚ずつ送って再生します。 

D 撮影後に再生/ OK ボタンを巧ず 

撮影した画像び液晶モニタに表示されます。 

B 十宇キー （◄ ►) を巧ず 

^前の画撒び表示されます。 

^巧の画徹び表示されます。 

画像表示中に而ボタンを押すと、消去画面び表示されます。 
「消去」を選び、再生/日 K ボタンを押すとこの画像を消去する 
ことびでをます。 

わう一度再生/日 K ボタンを押すか、シャッターボタンを半押し 
すると、撮影でさる状態に戻0ます。 


-動画は、]コマ目の画憬び表示されまず。 

-画像び保存されていないとをは、「画像びありません。」と表示さ 
れます。 








クイックスタート 


CF カードの活用方ミ去 

CF 力ードをセツトしているとを、撮影した画像は CF 
カードに記録されます。 CF カードに記録された画像は、 
カメラ本体で見たり、パソコンに転送したり、プリン 
卜した0でさます。 



カメラで見る 

デジタルカメラの便利なところは、撮ったその場ですぐに画 
像を確認できること。構図や明るさを確認して、失敗してち 
まに撮り直しでさます。 



r 静止画を再生する应= P .74 


旷 J ク V ジクスタ—卜 
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八ソコンで見る 

USB ドライバのインスI-ールは最初の]回だけ、樓は力;< ラを 
USB ケーブルで接続して、画像を読み込ませるだけで、撮った画 
像をパソコンで見たりパソコンに転送して加工したりできます。 
また、カメラか 5CF カードを取り出してカードリーダを使ってデ 
一夕を転送したり、ノートパソコンの場合は、 CF 力ードをセット 
したカードアダプタを力ードス□ットに挿入して画像データを転 
送でさます。 

Windows パソコンで画像を見る臨 p .8 己 
Macintosh で画徹を見る臨 p . 100 



プリントサービスで見る 

画像を記録した CF 力ードをプリント取扱い店に持っていくと、従 
来の写真と同様にプ U ントま艾でさます。 

あ5かじめ DP 日 F (团呂 ital Print Order Format) の設定をしてか 
ら DP0F 対応のプリント取扱い店に持っていくと、プリント枚数 
を指定したり、写真に曰付を入れることびでさます。 


[ プリントサービスの設定をする CDP 0 F ) E 穿 P .82 



^】クイックスタ—卜 
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電源スイッチ 


電源スイッチのオン/オフを切り替えます。 

D 電源スイッチを巧ず 

電源げオンになります。 

電源をオンにすると、レンズカバーび開き、レンズび少し前 
に出ます。 

ちラー度電源スイッチを押すと、電源びオフになります。 




煤能共通操作 

電源をオン/オフする 



機能共通操作 


モードを切り替える 


撮影びでさる状態を撮影モード、再をや消去びでさる状態 
を再生モードといいます。撮影モードと再生モードの切り 
替えは再生/ 0K ボタンを押して行います。また、再生モー 
ドのとをにシャ ッターボタンを半押ししてを撮影モードに 
移行します。 

撮霞モード 


〇 

才ートモード 

ほとんどの設定をカメラにまか 
せて撮影します。 

P' 18,34 

巧 

夜景モード 

夜景など暗いシーンを撮影しま 
ず。 

P.3 巳 

MO 

マニュアル露出モード 

絞り、シャッター速度をマニュ 
アルで設定して撮影します。 

P.3 己 

巧 

動画モード 

動画を撮影しまず。 

P.40 

画 

3D 撮影モード 

3D 画像を撮影します。 

p'4 巳 

の 

デジタルフィル 
タモード 

ホ、青、緑などさまざまな画像 
フィルタを使用して画像を撮影 
しまず。 

P.50 


D モードダイヤルを回して、指標に〇 R MO 巧 画の 
のいずれかを合わせる 

B 再生モードのとをは、再生/ 0 K ボタンを巧ずか、シヤ 
ッターボタンを半巧しずる 

再をモード 


D 撮設モードのときに再生/ OK ボタンを巧ず 
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機能せハ通操作 





ボタンの機能を使用する 


①視度調整 レバー 

視力にあわせてファインダーを調整します。己已） 

® ちボタン 

スト□ボの発光ち法を切り曾えます。 （ d ^ p .60) 

感の is ボタン 

撮影方法を次のよラに切り曾えます。 

セルフタイマー撮影 （ ii ^ p .3 日） U モコン撮影 （ ii ^ p .44) 
連続撮影（腐^ P .38) インターバル撮影（瞻 ^ p . 己 2) 

* 撮影モードび巧のとをは、連続撮影はスキップされます。 

( DAii 肿/ボタン 

フオーカスモードを切り替えます。（腐^ P . 己 6) 

風ズーム ボタン 

被写体の大きさを変えます。（腐" P .4 吕） 

© MENU ボタン 

撮影ちードで設定でをるメニユーを表示します。 （ i ^ p .30、31) 

⑦十字キー （◄ ►) 

OR 巧画モードで露出補正をします。（臨 P . 己 9) 

MO モードでシャッター速度を切り曽えます。 （ I ^ P .3 已） 

のモードでス U ム度を設定します。 （ D ^ p . SO ) 

® 十宇キー （▲ ▼) 

MF モードでピントを含ねせます。 （ D ^ p . 己 7) 

MO モードでは絞り値を切り替えます。 （ I ^ P .36) 

のでードではフィルタの種類を選びます。 （ i ^ p . SO ) 

感再生/ OK ボタン 

再生モードに切り替えたり、メニユー項目を決定します。 （ i ^ p .2 已、 28) 

®DISPLA 丫ボタン 

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。 （ li ^ P .32) 



機能共通操作 
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①而ボタン 

画像を消去します。（臨 P .79) 

(D DPOF ボタン 

プ U ントサービスのための設定をします。（腐^ P .82) 

© On ボタン 

画像を消まできないよラにします。 （ l ^ P .81) 

® ズームボタン 

液晶モニタに表おされる画傲の大きさを変えます。（腐= P .74) 

® H ボタン 

—度に9画债を表示します。 （ i ^ p .78) 

©MENU ポタン 

再生モードで設定できるニューを表示します。 

(豚 P .30、 3]) 

⑦十字キ ー（◄ ►) 

画像を一枚ずつ表示しまず。（賊 P .21) 

® 再を/ OK ボタン 

撮影モードに切り替えたり、メニュー項目を決定します。 
( i ^ p .2 已、 28) 

拡大再生や9画像表示時は通常再生に切り曽えます。 

(飯 P . 74、 78) 

©DISPLAY ボタン 

液晶モニタに表おされる情報を切り替えます。 （ i ^ P .77) 




機能共通操作 
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MENU を使用する 


MENU ボタンを押すと、液晶モニタにメニューび表示さ 
れます。メニューを使用して、撮影のための機能を設定し 
たり、電源をオフにしたとをに撮影のために設定した値を 
メモリ（保存）したり、カメラの設定を変更することびで 
をます。 


メニ ユーの 操作方法 


メニュー操作中は、液晶モニタにガイドび表示されます。 

D MENU ボタンを巧ず 

メニュー画面び表示されます。選択されている部分は緑の四 
角枠で表示されます。 

B 十字 キー (◄ ►) を巧ず 

十字キー （◄►) でメニュー画面び切り替わりまず。 

B 十字 キー (▲▼) で項目を選択ずる 

十字キー （▲▼) で選択枠び上下に移動します。 

凸十字 キー (◄ ►) で設定を切り替える 
凸'または選択画面びあるときは、十字 キー (►) で還択 
画面に移巧ずる 

設定び終了した！5、再生/ 0K ボタンでメニュー画面に戻りま 
す。 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

設定びな存され、撮影またはち生でさるが態に戻ります。 

-再生/曰 K ボタンを押す前に、 MENU ボタンを巧してメニュー 
画面を閉じると、設定は保存されません。 

-再を/ 0 K ボタンを巧してメニュー画面を閉じてち、電源を才 
ンにしたまま電池を取り出したりずるなど誤った操作で電源 
をオフすると設定は保をされません。 




操作の一阿 

D MENU ボタン 



次のメニュー画面 


メニュー表示中にシャッターボタンを半巧しすると撮影モードに 
切り曽わりますび、設定は保存されません。 
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機能共通操作 


凸 



B 






♦ r 詳細設定 j メニュー 


♦ r 撮影機能 J メニュ ー 


項目 

内容 

初期値 

参照 

記録サイズ 

画徹の解徹度び置べます 

2240 X 1巨 80 (430 RS ) 
2048 X 1已 3 巨 (330 RS ) 

P. 日1 

画質 

画廊の圧縮率び置べます 

★★ 

P. 扫 2 

ホワイトバランス 

撮影時の光の巧態に合わせ 
て色を調藝します 

AW 巨 

P. 日 3 

AF エ IJ ア 

才ートフォーカスの巧象に 
なる範囲を変更します 

7 ルチ 

P. 日已 

デジタルズーム 

デジタルズーム撮影びでさ 
ます 

オン 

P .43 

測光ち式 

露出を巧定する測光ち式を 
設定します 

固 

P. 巨日 

旧 0 感度 

に曰感度を設定します 

才ート 

P .67 

クイックビュー 

クイックビューの表ち時間 
を設定します 

0. 巳秒 

P. 日 8 

インターバル撮影 

設定した時間間隔で撮影し 
ます 


P. 已 2 

早送り動画 

フレームレートを遅らせて 
動画を撮影します（早送 D 
のよラに再をされます） 

オフ 

P. 已 4 

立体視法 

3 D 写責を撮影ずるとさの 
立体視まを設定します 

平行ま 

P .4 已 

シャープネス 

シャープネスを設定します 

標準 

P. 日日 

夥度 

夥度を設定します 

標準 

P .70 

コントラスト 

コントラストを設定します 

標準 

P .71 


♦ r モードメモ UJ メニュ ー 

電源をオフにしたとさに、撮影のために設定した値をメモ U (保を）する 
かどラかを選びます。 

設定できる項目は P .72 をご覧ください。 


項目 

内容 

初期値 

参照 

フオーマット 

内蔵メモリや CF 力ードを 
フォーマツト します 


P .1 12 

画像コピー 

内蔵メモ U から CF 力ード 
へ、また CF 力ードから内蔵 
メモ U へ画像をコピーしまず 


P .106 

1」サイズ 

画像のサイズを変更します 


P .1 10 

卜 US ング 

画像を卜 IJS ングします 


P .108 

アラーム 

ミ夫まった時刻にアラームを鳴 
らしまず 

オフ 

P .1 13 

操作音 

ボタン操作音を設定します 

オン 

P .1 1已 

起動画面表示 

電源を入れたとさの起動画面 
を設定しまず 

オン 

P .1 16 

日付表示スタイル 

曰付の表示形式を設定します 

年/月/日 

P .1 17 

日時設定 

曰付/時刻を設定します 

2002/1/1 

P .1 17 

ワールドタイム 

ワール ド タイムを設定します 

オフ 

P .1 18 

Lan 呂 ua 呂 e/ 言語 

メニュー やメツセージを表示 
ずる言語を切り誓えます 

曰本語 

P .1 19 

ス|」ープ 

節電機能を設定します 

] 分 

P .120 

オートパワーオフ 

自動的に電源び切れるよラに 
しまず 

3分 

P .120 

クイック消去 

オンに設定ずると r 消ま」 

「全画像」び選択された状態 
で消ま画面び表示されます 

オフ 

P .121 

クイック拡大 

ズームボタンを一度操作ずる 
だけで画像を最大拡大倍率で 
再生ずるよラに設定します 

オフ 

P .121 

1」セット 

設定を初期值に戻しまず 


P .12 吕 


K 機能共通操作 


^】機能共通操作 
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撮影 

撮影情巧を表示する ( D 旧 PLAY モード) 



DISPLAY オン 

撮影情報を表示します。 

①スト n ボ霞撮影方法 
感フオーカスモード④撮影モード 
⑥ AF フレーム©撮影巧能残量 
® 日時 @バッテ U —マーク 

ヒストグラム表示 

明度分巧を表示します。横軸は明るさ 
(左端び最ち暗く、ち端び最も明るい)、 
縦軸はピクセル数を表わしまず。 

①ヒストグラム©記録サイズ 
©画質 ® ホワイトバランス 
風測光方式©に0感度 



DISPLAY オフ 

撮影情報を表示しません。 

■オートフォーカス時には、 AF フレー 
ムだけび表示されます。 

-電池残量に変化があったとさは、 

電池残量を表示します。 

•設定を変更したときは、数秒間、 

設定内容を表示します。 

液晶モニタオフ 

液晶モニタをオフにします。 DISPL 之 Y オン 




AC アダプタを使巧している場合は、電池鶏量は液晶モニタに表示 
されません。 


動画モード、 3 D 撮影モード、デジタルフィルタモードでは、 
液晶モニタはオフに設定でをません。 

また、デジタルズーム機能びオンのとをに液晶モニタをオフに 
すると、デジタルズーム機能は解除されます。 



撮 

影 







撮影する 


CF 力ードをセツトしているとさは画像はすべて CF 力ード 
に記録され、巳 F 力ードをセツトしていないとをはカメラ 
の内蔵メモ U に記録されます。 



モードダイヤルを〇に合わせると、ほとんどの設定を力 
メラにまかせて撮影できます。 


D 撮該モードでモードダイヤルを〇に合わせる 
B シャツターボタンを巧ず 

撮影されます。 

シャッター ボタンの押しかたが P .1 g 



夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセットさ 
れます。 


D 撮霞モードでモードダイヤルを円に合わせる 
B シャツターボタンを巧ず 

撮影されまず。 



撮 

彰 


シャッターボタンの巧しかた P .1 日 
静止画を再生する腐^ P .20 


夜景モードではシャッター速度び遅くなりますので、手ぶれに 
ご注意 < ださい。 
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マニュアルで設定して撮該する（マニュアル露出モード) 


シャツター速度と絞りを手動で設定して撮影でさます。 

D 撮該モードでモードダイヤルを 
MO に合わせる 

□ 十字キーで シャツ ター速度と絞り 
値を切り替える 

十字キー （►) 

シャツター速度び遅くなります。 

十字キー （◄) 

シャツター速度びまくなります。 

十字キー （▲) 

絞 D び明るくな D ます。 

十字キー （▼) 

絞 D びぉ< なります。 


設定したシャツター速度と絞り値の組み合わせび適正露出で 
ない場合は、警告び表示されます。 


を（点灯） 

適正露出との差び一2.0 EV 〜 一0.3 EV の場合は因、 
+0.3 EV 〜 +2.0 EV の攝合は区!び点灯し、数値び表おされまず。 

を（点減） 

露出アンダーの場合は因、露出才 一 J の攝合はのび点滅します。 

圍（点滅） 

測光不能の攝合点滅します。 



絞り値 シャッター速度 


旦シャッターボタンを巧ず 

設定したシャッター速度と絞り値で撮影されます。 



も^シャッター速度と絞り値は、電源をオフにしてち保存されます。 

- このモードでは、露出補正はでをません。 

-フォー カス方法を マニュアルフォー カスに設定していると、 
十字キー （▲ ▼) は手動ピント合わせボタンになっている 
ので、絞り値を切り替えることはで去ません。 

-スト□ボの発光ち法で「オート」と「オート+赤目軽減」は 
選択でをません。 









連続して撮該する（連続撮該) 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影しまず。 

D 撮影モードでモードダイヤルを〇 R MO ( I のいずれ 
かに合わせる 

B の ia ボタンを巧して、液晶モニタ 
に岛を表示させる 

連続撮影モードに切り誓わります。 

B シャッターボタンを巧ず 

シャッターボタンを巧している間、連続して撮影されます。 
シャッターボタンを離すと、撮影び終了します。 



- CF カードまたは内蔵;><モリの容量びいっぱいになるまで、連続 
撮影でをます。 

-連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の i を定によって異なります。 


-連続撮影では、スト□ボは発光しません。 

■動画モード、 3D 撮影モードでは、連続撮影はでさません。 



シャッターボタンを押してから、10秒後に撮影します。 


D 撮影モードでモードダイヤルを〇 RMO 巧画のの 
いずれかに合わせる 

B の i 鸟ボタンを巧して、液晶モニタに公を表示させる 
B シャッターボタンを巧ず 

セルフタイマーび起動し、セルフタイマーランプび点灯しま 
す。セルフタイマーランプび点滅をはじめてか5約3秒後に 
撮影されます。 

液晶モニタをオンにすると、カウントダウン表示されます。 














動画を撮該する風画モード) 


動画を撮影します。一度に撮影できる時間 （1 セット）は、 
最長3□砂間です。なお、音声の記録はでさません。 

K ) D 撮該モードでモードダイヤルを巧 
» に合わせる 

® 液晶モニタに;欠の情報び表示されます。 

①発光禁止 マーク ③動画 モー ドアイコン 

感残り撮影巧能時間@残りセット数 

旦シャッターボタンを巧ず 

撮影び開始されます。ズームボタンで画像の大きさを切り誓 
えることびでをます。 

♦ 被写体び大きく写りまず。 

♦♦♦ 被写体びルさく写ります。 

B シャッターボタンを巧ず 

撮影び終了します。残り撮影巧能時間び表示されます。 



シャッターボタンを巧し提けて撮緊ずる 

シャッターボタンを]砂し以上巧し続けると、シャッターボタンを押し続け 
ている間撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影び終了しま 
す。 


〔動画を再生する1^ P ./6 

-動画モードでは、スト□ボは発光しません。 

■動画モードでは、連続撮影はでさません。 

■動画モードでは、液晶モニタをオフにできません。 



撮 

影 
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D 


デジタルズーム磯能のオン/オフを切り替える 



ムを使って撮該する 


ズームを使って撮影する範囲の望遠/広角撮影びでさます。 


D MENU ボタンを巧ず 

「撮量》機能」メニユーび表示されまず。 

B 十字キー （▼) を巧して「デジタ 
ルズーム」を還ぶ 

旦十字キー (◄ ►) で「オン」と 
「オフ」を切り替える 

凸再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮霞でをる状態になります。 


r 16篇ぉ IIトド巧り T 潮旋 

記窃サイズ 2048x1536 

面 tt ★★ 

ホワイト/【ランス AWB 
AF エ U ア マルチ 

I テジタルス~ムレ ォフ ► 

(1/3) 巡化)民る 巡巧を 



撮 

影 


D 撮影モードでズームボタンを巧ず デジタル ズームマーク 

♦ 望遠：被写体び大をく写ります。 

♦♦♦ 広角：被写体びルさく写ります。 

デジタルズーム機能びオフのときは、 

3倍までの光学ズーム撮影とな0ます。 

デジタルズーム機能びオンのときは、 

被写体を最大日倍相当まで拡大して撮 
影でさます。 




デジタルズーム機能びオンのとをに液晶モニタをオフにする 
と、デジタルズーム機能は解除されます。 



デジタルズーム機能のオン/オフを保存する腐^ P .72 


〔ズームむ置を保をすな腐" p .72 


デジタルズーム機能びオンのときに液晶モニタをオフにする 
と、デジタルズーム機能は解除されます。 
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リモコンを巧って撮該する側売) 


リモートコント n —ル F (別売）を使って撮影します。 


D 撮影モードでモードダイヤルを ORMO •巧 画なの 
いずれかに合わせる 


旦の i 国 ボタンを巧して、液晶モニタ 
に Sk を表示させる 

セルフタイマーランプび点滅し、 U モ 
コンで撮影でをる状態になります。 



||リモコンのシャッターボタンを巧ず 

セルフタイマーランプび早い点滅に変わり、約3秒後に撮影 
されます。 



本体のボタンは、通常と同じように操作できます。 

U モコンの届く距離は、力分ラ正面から約已 m 程度です。 

U モコンのシャッターボタンを巧してすぐに画徹撮影されるよ 
ラにするには、旦で国ボタンを押して、液晶モニタに1 
を表示させます。 


♦ リモコン用電池の寿命 

U モコンからカメラへ約30,000回信号を送信することびできます。電池 
の交換は最寄りのペンタックスお客様窓□にご相談ください。[有料] 


平行ま/交差ま （P.47) で観察する 3D 写真を液晶モこ夕 
を使って撮影します。プリントした 3D 写真を、付属の 
3D イ X —ジビユワーで見ると立体的に見えます。 


D 撮影モードでモードダイヤルを画に合わせる 
B MENU ボタンを巧ず 

「撮影機能」方ニューび表示されます。 

B 十字キー （▼) を巧して「立体視 
法」を選ぶ 

□ 十字キー （◄ ►) で「平行法」ま 
たは「交差法」を選ぶ 

3 D イ;<-ジビュワーで見るときは、平 
行まを選択して < ださし、。 

裸眼で楽しむことちでをます。 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

液晶モニタが左ちに2分割され、左側に]枚目の画像を撮影 
するための画面び表示されます。 



B 撮影ガイドを見なが6、1枚目の 
画像を撮影ずる 

被写体び画面左側の中央に入るよラに 
して シャツ ターボタンを押します。 












液晶モニタの左側に]枚目の画像び表 
おされ、ち側に2枚目の画像を撮影す 
るための画面び表示されます。 


□ 撮霞姿敦を変えずにちに移動する 

□ 撮該ガイドを見なび6、2枚目の画像を撮該ずる 

被写体び画面ち側の中央に入るよ5にしてシャッターボタン 
を巧します。 


画 
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再生/ OK ボタンを巧ず 

液晶モニタに、 ] 枚目と2枚目に撮影し 
た両方の画像び表示されます。 



撮 

影 


3 D 撮影を中止する場含は、撮影モードを3□撮影モード U (外の 
モードに切り替えてください。 

1つの被写体を2回撮影するので、動くちのを撮影してち立体画 
像は撮影で去ません。人物を撮影するとをは、動かないよラに 
声をかけ、すばやく2枚目の撮影を行いましよラ。三脚や適当 
な台を利巧ずれば、容易にちに水平移動でをます。 

カメラの移動量は被写体までの距離の]/40程度び目安です。 
たとえば、被写体までの距離び 3 m あれば、移動量は 3 m - 
40二7.日 cm となります。立体感の見え方には個人差びありま 
すので、あまり難しく考えず、下記の表を参考にしていろいろ 
移動距離を変えて撮影してみましよラ。 


♦ 平巧ミ去と交差法による 3 D 写真 

人間の目は左ちに約巨〜 7 cm 離れているため、左ちそれぞれの目には微妙 
に角度のズレた景色び写っています。この左ちの見え方を脳び処理するこ 
とにより、立体的に見え、この原理を応用した撮影方法および写真の観察 
方法び 3 D 写真です。 

3 D 写真を観察する方法としては、左ちの視線をほぼ平行にして（遠くを 
見るよラに）見る「平行法」と、左ちの視線を交差させて見る「交差法」 
びあります。なお、ビュワーを使わずに 3 D 写真を観襄するためには多か 
の練習び必要になる場合びあります。 


♦ 3 D イメージビユワーの組み立て方 

付属の30ィ><ージビュヮーは、次のよラに組み立ててお使いください。 




撮 

影 


被写体までの距離 

0.1 m 

0.3 m 

O ' 巳 m 

1 m 

3 m 

已 m 

力文ラの移動距離 

日.已 cm 

1 cm 

1 .己 cm 

2.5 cm 

7.5 cm 

13 cm 
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横幅び] 1 cm から] 2 cm 程度になるようにプリントし、2枚の画傲の中む 
に30イ><ージビユワーの仕切りを含わせて30写真を観察します。 






(色フィルタを選んだ場合) 


(ス U ムフィルタを選んだ場合) 



デジタルフィルタには、赤、青、緑などさまざまな色をし 
た色フィルタと、被写体を縦や横に伸張するスリムフィル 
夕とがあります。デジタルフィルタモードでは、これらの 
フィルタを使用して撮影を行います。 

♦ちフィルタについて 

色フィルタには、白黒、セピア、ホ、桃色、紫、青、緑、黄色の8種類の 
フィルタびあります。デジタルフイルタモードで色フイルタを選択すると、 
液晶モニタにはそれぞれの色フィルタの色ほびかかった画像が表示され、 
その色で画债び撮影されます。 


♦スリムフイルタにごいて 

ス U ムフィルタを選択ずると、被写体を縦や横に8段階に伸張して撮影す 
ることびでをます。 

D 撮影モードでモードダイヤルをのに合わせる 
旦十字キー （▲▼) で使用ずるフィルタを選ぶ 


デジタルフイルタを巧つて撮該する（デジタルフイルタモード) 


•: 
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色フイルタを里んだ場さ 

团シャツターボタンを巧ず 

撮影されまず。 



スリムフイルタを遇んだ場さ 


旦十字キー (◄ ►) でスリム度を設 
定する 

十字キー （►) 

被写体び縦長になります。 

十字キー （◄) 



被写体が横長になります。 

凸再生/ OK ボタンを巧ず 
旦シャツターボタンを巧ず 

撮影されまず。 


-ス U ムフィルタを使用しているとをは、デジタルズームは使巧 
でをません。 

-設定したス U ム度を変更するには、一度他のフィルタを選択し 
てから再度ス U ムフィルタを選択してス U ム度を設定し直して 
<ださい。 

-スリム度を0政がに設定した場合、液晶モニタに表示されてい 
る範囲のみび画徹として記録されます。 





の藝鸟 J ボタン 
モードダイヤル 
シャッターボタン 

MENU ； 

MENU ボタン- ► 

十字キ_ 

再を/日 K ボタン 


設定した B き巧間隔で撮該する（インターバル撮該) 


設定した時間間隔で静止画を自動的に撮影します。 

つ D 撮該モードでモードダイヤルを〇 R MO (1 のいずれ 
J かに合わせる 

I B MENU ボタンを巧ず 

r 撮量》機能」メニューび表示されます。 

B 十字キー (▼) を巧して「インターバル撮影」を選ぶ 

凸十字キー （►) を巧ず 

「インターバル撮影」メニューび表おさ 
れ、 r 撮霞間隔」び選択されています。 

旦撮霞間隔を設定ずる 

1 . 十字キ ー(►) を巧ず 

「分」の上下に▲▼び表示されます。 

2. 十字キー （▲▼) で分を設定し、十字キー （►) を巧 
ず 

「秒」の上下に ▲ ▼ び表示されます。 

3. 十字キー （▲▼) で秒を設定し、十字キー（►〇を巧 
ず 

4. 十字キー （▼) を巧ず 

還お枠び r 撮影枚数」に移動します。 





B 十字キー （◄ ►) で撮影枚数を設定し、十字キー （▼) 
を巧ず 

選が枠が「撮影開始時間」に移動しまず。 

H 撮影開始時間を設定ずる 

1. 十字キー（►〇を押ず 

「時間」の上下に ▲ ▼ び表示されます。 

2. 十字キー （▲▼) で時間を設定し、十字キー （►) を 
巧ず 

「分」の上下に ▲ ▼ び表示されます。 

3 . 十字キー （▲▼) で分を設定ずる 
□ 再生/ 0 K ボタンを2回巧ず 

□ の is ボタンを巧して、液晶モニタに画を表示させる 
EE シャッターボタンを巧ず 

インターノりレ撮影が始ま0ます。 

-撮影間隔は、30砂から4分までの間は1秒単位で、4分から曰日 
分までの間は1分単位で設定することびでをます。 

-撮影枚数は、2枚から99枚の範囲で設定巧能です。 

-撮影開始時間は、0秒から3時間曰日秒の間で]分単位で設定す 
ることびでさます。 

-撮影開始時間を0秒後に設定すると、シャッターボタンを巧し 
てすぐに1枚目の画像び撮影されます。 

- CF カードまたは内蔵><モリの容量び足りなくなった焉合には、 
インターバル撮影び終了し力 ラの電源び自動的に切れます。 






モードダイヤル 
シャッターボタン 

MENU ； 

MENU ボタン- ► 

十字キ_ 

再生/日 K ボタン 


f 曲扮瞄トリ t - ド巧リ11巧 S 战1 

記録サイズ 

2048 x 1536 

西 H 

★★ 

ホワイトバランス 

AWB 

AF エ U ア 

7ルチ 

デジタルプーム 

オン 


(1/3) 胆!化> ちるの巧定 


早を日動画を撮該する（早送日動画) 



撮 

彰 


早送り動画を設定すると、フレームレート （1 秒間に撮る 
画面回数）を遅らせて動画を撮影します。撮影した動画を 
再生ずると、被写体び早送りされているよラに見えます。 
植物の開花の様子などを撮影するときに便利な機能です。 

D 撮霞モードでモードダイヤルを巧に合わせる 
B MENU ボタンを巧ず 

r 撮量》機能」メニューび表示されます。 


B 十字キー (▼) を巧して「早送り動画」を選ぶ 
凸十字キー(◄いで r オフ（ XI )」 

「 X 吕」「 X 已 」「X 10」 「 X 吕 0」 

「 X 已〇 」「XI 00」 を切り替える 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 
B シャツターボタンを巧ず 


1 旧知能にトド巧リ11期腿1 

测巧方式 画 

旧0度度 才ート 

クィックビユー 0占巧 
インターパ J 庙臣 

14 x 5 • 


I 岸ち D 動因 . 


に/ 3) 化)戻るの巧を 


早送り動画撮影び始まります。 


オフ Cxl ) は通常の動画設定です （1 已フレーム毎砂)。 x 2、 X 已と 
^選ぶごとに1秒間に撮影される回数は1/2、 ]/ 己と減かしていきま 
す。 

動画再生は常に1已フレーム毎砂ですので、 x 2 で撮影したちのは2 
倍に、 X 曰で撮影したものは已倍で早送り再生されるよラに見えま 
す。 


撮影のための機能を設定する 



D 

ファイングー 


ファインダーを巧力に台わせる 


ファインダー内の表示び見えにくいとを、視度を調整しま 
す。視度は一 3 m - i 〜+1 m - ’（毎メートル）の範囲で調 
節でをます。 



撮 

彰 


D カメラを巧るいちに向け、ファイ 
ンダーをのぞきなび5視度調壁レ 
バーををちに動かず 

ファインダーの中のフォーカスフレー 
ムび最ちはっさり見える位置に調整し 
ます。 
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フォーカスの設定ををえる 


♦フォ 

—カスモード 


なし 

才ート 

シャッターボタンを半巧ししたとさに 、 AF エ 1」アにあ 
るちのにピントを合わせます。 

化 

マク□モード 

被写体までの距鄙び約1 4 cm 〜己 0 cm のとをに使用し 
まず。シャッターボタンを半押ししたとさに 、 AF エ 1」 

アにあるものにピントを合わせまず。 

i 4 

遠景モード 

遠<にあるちのを撮影ずるとさに使用しまず。 

MF 

7ニュアル 
フォーカスモード 

手動でピントを合わせまず。 

ぶ F > 

AF ェ 1」ア移動 
モード 

オートフォーカスの巧兼となる範囲 （AF エ 1」ア）の位 
置を変更しまず。 


D 撮該 モードで出 ii 犯ボタンを巧ず 

巧すたびにフォーカスモードび切 D 替わり、設定値び液晶モ 
二夕に表示されます。 

設定したフォーカスモードで撮霞でをます。 



「モードメモ U 」 にュー ( P .72) の「フオーカスち式」を才 
ンに設定していないと、電源をオフにしたときにフオーカスモ 
ードは「オート」に戻ります。 

フォーカスモードの初期値は「オート」です。オートのマーク 
表示はありません。 


フォーカスモードを「マク□モード」に設定しているときは、 
ファインダーを見ながら撮影すると、撮影範囲びずれることび 
ありまず。 


マニュアルでフォーカスを設定ずる 

MF に設定ずると、画面中央部が液晶モこ夕いっぱいにお 
大表示されます。表おされたモこ夕画像を見ながら、十字 
キーでピントをあわせます。 

0フォーカス位置び違くなります。 

(〇)フォーカス位置び近くな0ます。 

十字キーか5指を離すとフオーカス位置び決定し、2秒後に元の 
モニタ 表示に戻0ます。 



暗い場所で撮影する場合、マニュアルフオーカスではピントび合 
^わせにくくなります。オートモードに設定しシャッターボタンを 
半巧しすると、冉 F 補助光び発光され、ピントび合わせやすくなり 
ます。 







才ートフォーカス巧囲 （AF エ U ア）の位居を設まする 

ザ N こ設をすると、才ートフォーカスの巧をとなる範囲 
( AF エ U ア）の位置を十字キーで変更することびでをます。 

◎ AF エ I 」アび上に移動します。 

感 AF エ I 」アび下に移動します。 

感 AF エ I 」アび左に移動します。 

0 AF エ I 」アびちに移動します。 

再生/ 0 K ボタンを巧すと、 AF ェ1」アび確定します。 


'沪に設定すると、 AF エ1」アは自動的に「スポット」になります。 
このモードのとさは、 AF 補助光び発光されません。 


オートフオーカスの範囲を設定する I 



露出を補正する 


意図的に露出をオーバー（明るく）やアンダー（暗く）に 
して撮影することびでをます。 

D 撮影モードで十字キー (◄►) を 
巧す 

► 露出をプラスち向に言受定します。 

◄ 露出をマイナスち向に言受定します 

設定した値び液晶モニタに表示されます。 



を 


±0に設定した場合は、3秒で表示が消えます。 

「モードメモ U 」 メニュー （ P .72) の「露出補正」をオンに設 
定していないと、電源をオフにしたとき、補正値は±0に戻り 
ます。 



マニュアル露出モードでは、露出補正はできません。 


シャツター巧度/絞り値ををえる 


r マニュアルで設定して撮影ずる（マニュアル露出モード)」 
( P .3 日）をご覧ください。 
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ストロボの発が方まを選択する 



なし 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光しまず。 


発光禁止 

スト□ボを発光しません。 

ろ 

強制発光 

明るさにかかわらず甫にストロボを発光しまず。 

ろ 

オート+赤目軽減 

ストロボの光び目に反射してホく写るのを、軽 
減します。 

自動的にスト□ボを発光します。 


強制発光+赤目軽減 

スト□ボの光び目にた射してホく写るのを、軽 
減します。 

甫にストロボを発光します。 


撮影モードび巧にセットされているか、連続撮影、または遠景 
モードに設定されているときは、常に発光禁止になります。 

撮影モードび MO のとをは、「オート」と「オート+赤目軽減」 
は選択でさません。 

「オート+赤目軽減」または「強制発光+赤目軽減」では、撮 
影前に、匿をルさくさせるためにスト□ボを]度発光させ、少 
し間をおいてからスト□ボ撮影を行ないます。 


D 撮影モードでなボタンを巧しまず。 

巧すたびに発光ちまび切0誓わ0、設定値び液晶モニタに表 
示されます。充電中はスト n ボランプび赤色に点滅します。 
充電び完了してか5、シャッターボタンを半巧ししたとさに 
スト□ボランプび赤色に点灯すると、設定したスト n ボ発光 
方法で撮影げでさる状態になります。 



記録サイズを選択する 


画像の解像度び選べます。 Optio 430 RS と Optio 
330 RS で選ぶことのでをる解像度は下記の通りでず。 

Optio 430RS 「吕 304 X 1 712」「2240 x 1已80」 
「1600 X 1200」「1024 X 7已8」 

「白40X480」 

Optio 330RS 「2048X1巳3巨」「1600x1200」 
「1024X76引「巨40X480」 

D r 撮該機能」メニユーの「記録サイズ」を選ぶ 

B 十字キー （◄ ►) で記録サイズを 
切り替える 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影びでさる状態にな D ます。 












十字 キー 
再生/日 K ボタン 


I Mrj - v / マ J レチ 

デジタルズーム オン 

(1/3) 曲5!の房る巡巧を 


〇 R MO 画の 




画像の圧縮率び選べまず。 


★★女 

S . ファイン 

画質はをれいになります。画像の容量は大をくなります。 

★★ 

ファイン 

標準画質 

★ 

エコノミー 

画質は粗くなります。画像の容量はかさくなります。 


彰 

D r 撮暴機能」メニューの「画質」を還ぶ 

□ 十字キー (◄ ►) で画質を切り曽 
无る 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態になります。 


1 «おななり？-ドメモリ 

'll ^0^ I 

1施サイズ 2048 x 1536 

固 K レ 

ホワイトパランス 

AF エ U ア 

★ ★★ ► 
AWB 

7ルチ 

デジタルスーム 

オン 

[ » 



(1/3) 巡化房る化)巧を 


ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に応じて、画像を自然な色あいに調整ず 
ることびでさます。 


AWB 

才ート 

調控をカメラにまかせます。 

游 

太隔光 

晴れた屋外で撮影するときに設定します。 


曰陰 

日陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱打 

電球など白熱打で照明されたちのを撮影するとさに 
設定します。 

:背： 

堂光打 

堂光打で照明されたちのを撮影するとさに設定します。 

呂 

7ニユアル 

手動で調舊して撮影するときに設定します。 


r 撮彰機能」メニユーの「ホワイトバランス」を還ぶ 
十字キー （►) を巧ず 

ホワイトバランス還択画面び表示され 
ます。 

十字キー （▲▼) で設定を切り替 
える 

再生/ 0 K ボタンを2回巧ず 

撮影でをる状態になります。 


ホワイトバランスを保をする広を P .72 
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7 ニユアルで設定ずる 


D ホワイトバランス選択画面で S 
(マニュアル） を選ぶ 

旦白い紙等を画面いっぱいに入れる 

B D 旧 PLAY ボタンを巧ず 

調整び開始され、液晶モニタに「調整 
中」と表示されます。ホワイトバランスの調整び終了すると、 
液晶モこ夕に院了」と表示され、メこュー画面に戻ります。 

凸再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態に戻ります。 

液晶モニタに「調整中」と表示されている間にもラー度□侶 PLAY 
ー ボタンを押すと、ホワイトバランスの調整をはじめからやり直し 
ます。また、調整を途中でやめる場合は、再生/曰 K ボタンを巧し 
ます。 




R MO 巧 画の 


才ートフォーカス轟囲を設定する 


オートフォーカスの巧をとなる範囲 （ AF エリア）を変更 
でさます。 


7ルチ 

适甫範囲 

スポット 

フ オー カスび合う範囲を狭くします 


D r 撮該機能」メニューの 「 AF エ U ア」を還ぶ 
B 十字キー (◄ ►) で AF エリアを 
切り替える 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態に戻りまず。 



を 


AF エリアは、ファインダー内には表ちされません。ピントを含 
わせる範囲は、必ず液晶モニタで確認してください。 
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測巧窥囲を設定する 


画面のどの部分で明るさを測り、露出をま定するのかを設 
定します。 


画 

分割 

画面全体をきめ細かく測光して露出をミ夫定しまず。 

圆 

中央部重点 

画面中央を重点的に測光して露出をま定します。 

日 

スポット 

画面の中央のみを測光して露出をミ夫定します。 


D r 撮暴機能」メニューの r 測光ち式」を還ぶ 
□ 十字キー （◄►) で測光ち式を切 
り替える 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態になります。 




ISO 感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、感度を設をすることびで 
さます。 

♦旧0感度 


才ート 

設定を力^ラにまかせます（オート） 

100 (430 RS ) 
12已 （330 RS ) 

暗い攝所ではシャッター速度び遅くなります。 

ノイズのみないシャープな画像び得られます。 

200 (430 RS ) 

2已〇 (330 RS ) 

画徹にはノイズび増えます。 

暗い攝所でもシャッター速度を速くでをます。 


D r 撮暴機能」メニューの「旧〇感度」を選ぶ 
B 十字キー （◄►) で旧0感度値を 
切り替える 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態になりまず。 


















クイックビユーの時間を設定する 


クイックビューの表示時間を0.巳秒、1砂、2砂、3秒、 
4砂、已砂、オフ（表おしない）から選べます。 

D r 撮農機能」メニューの「クイックビュー」を還ぶ 

B 十字キー （◄►) で表示時間を切 
り替える 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態になります。 

クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されまず。 



画像の輪郭をシャープまたはソフトにします。 


D r 撮暴機能」メニューの「シャープネス」を還ぶ 

B 十字キー (◄ ►) で「強（ + )」 

「標準」「弱（一)」を切り替える 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮霞でさる状態になります。 














駭度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 

D r 撮農機能」メニューの「彩度」を還ぶ 
□ 十字キー （◄ ►) で「強（+)」 
「標準」「弱（一)」を切り替える 
B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影でをる状態になります。 



画像の明暗差を設定します。 


D r 撮暴機能」メニューの「コントラスト」を還ぶ 


B 十字キー （◄ ►) で「強（ + )」 
「標準」「弱（一)」を切り替える 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮霞でさる状態になります。 













設定を巧巧する 

X ニユー頂目を巧をする（モードメモリ） 


電源をオフにしたとさに、撮景ミのために設定した値をメモ 
1」（保存）するかどラかを選びます。がを選ぶと、電源 
オフ直前の設定状態をメモリします。□を選ぶと、電源 
をオフにしたとさに初期値に戻ります。 


項目 

内容 

初期値 

スト□ボ 

ボタンで設定した値をイ呆存しまず。 

が 

ホワイトバランス 

r 撮影機能」文ニューの「ホワイトバランス」で 
設定した値をイ呆存します。 

□ 

露出補正 

設定した露出補正値をイ呆存しまず。 

□ 

デジタルズーム 

r 撮影機能」メニューの「デジタルズーム」で設 
をした値をイ呆存します。 

が 

測光方式 

r 撮影機能」メニューの r 測光ち式」で設定した 
値をなをします。 

□ 

に日感度 

r 撮影機能」メニューの「に〇感度」で設定した 
値をイ呆存しまず。 

□ 

フォー カスち式 

設定したフォーカスモードをイ呆存します 

□ 

ズ ー ム位置 

設定したズーム位置をイ呆存します。 

□ 

MF 位置 

マニュアルで設定したフォーカス位置をイ呆存し 
ます。 

□ 

DISPLAY 

液晶モニタの表おモードをイ呆存します。 

□ 

ファイル No . 

ファイル番号をイ呆存します。 CF カードを入れ替 
えた場合でち連番でファイル名を作成します。 

が 


「モードメモ1」」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにし 
^たをち、各機能のメニュー画面で設定された値び保持されます。 


D 撮該モードで MENU ボタンを巧ず 

B 十字キ ー(►) を巧ず 

「モードメモ IJ」 メニユーび表示されま 
す。 


' 订狀篇能トド巧り T 、 


記録ヴィズ 

函 R 

ホワイト/【ランス 
AF ェ U ア 
デジタルズーム 


2048x1536 



け。） MENUJ 巧るの巧を 


旦十字キー (▲▼) で項目を選ぶ 
田十字キ ー（◄ ►) でがと□を切 
り替える 

百再生/ OK ボタンを巧ず 

撮影でさる状態になりまず。 


■が化柩ド巧り卜 F 巧陥を1 


スト□ボ 

が 

ホヴイト/【ランス 

□ 

S 出補正 


デジタルズーム 

が 

測巧方式 

□ 




(1/3) 也ピもちるの巧ち 



撮 

影 
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CF 力ードをセットしているときは CF 力ードに記録された 
画像び再生され、 CF カードをセツトしていないときは力 
メラの内蔵メモ U に記録された画像び再をされます。 



操作ち法は「前後の見たい画像を再生する」 （ P .21) をご 
覧ください。 


再生する画像を4倍まであ大表示できます。お大中は液晶 
モニタにガイドび表示されます。 

D 再生モードに入り、十字キー （◄►) で}広大表示し 
たい画像を還ぶ 

B ズームボタンの ♦ を巧ず し化‘論 a ~ 

画像び大きく。倍〜4倍)表ちさ旭す。国!ザ. 


♦拡大表示中にできる操作 

十字キー （▲▼◄►) 
ズーム ボタン （♦) 
ズーム ボタン （け ♦) 

D 旧 PLAY ポタン 


拡大位置を移動する 
画像を大きくずる 
画像をかさくずる 
ガイドをオン/オフずる 
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U 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

拡大表示び終了します。 

も^「詳細設定」 にューの 「クイック拡大」をオンに設定すると、 
^ 0でズームボタンの ♦ を押したときに画债び4倍に拡大されて表 
示されます。 

動画は拡大表示でさません。 
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ft 画を再生しまず。再生中は液晶モこ夕に操作ガイドが表 
示されます。 


D 再生モードに入り、十字キー （◄ 
動画を選ぶ 

旦十字キー （▲) を巧ず 

再生び開始します。 


♦ 再を中にでをる操作 

十字キー （◄) 
十字キー （►) 
十字キー （▲) 

D 旧 PLAY ボタン 


逆方向に再生ずる 
順方向に再をずる 
一時停止する 

DISPLAYS- ドを切り替える 


で再生したい 


「 巧 100-0019 

しド種 


♦ —時停止中にでをる操作 


十字キー （◄) 
十字キー （►) 
十字キー （▲) 

D 旧 PLAY ボタン 


コマ戻しする 
コマ送りする 

一時停止を解除ずる（再生する） 
DISPLAYS- ドを切り替える 


B 十字キー （▼) を巧ず 

再生び停止します。 


動画を再生する 
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撮影時の情報を液晶モこ夕にオーバーレイ表示できます。 
DISPLAY ボタンで表示される情報を切り替えます。 


DISPLAY オン 

撮影時の情報を表示します。 

①フオルダ名©ファイル名 
感プ□テクトマーク 
® 撮影曰時⑥バッテ U —マーク 


\^m 


ヒストグラム表示 

画像の明度分巧を表おします。横軸は 
明るさ（左端び最ち暗く、ち端び最も 
明るい）、縦軸はピクセル数を表わし 
ます。 

® ヒストグラム風記録サイズ 
感画質 ® ホワイトバランス 
⑥測光方式©に0感度 
③絞〇値 ® シャッター速度 



DISPLAY オフ 

撮影時の情報を表示しません。 
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9 画像ずつ表示する 


画面に9画像ずつ再をしまず。 

n 再生モードに入り、十字キー (◄ ►) で画像を還ぶ 

□ ズームボタンの因を巧す 

還お中の画面を中央にして、日画像び 
表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で画像び選べま 
す。1日枚！;(上の画像び記録されている 
場含、左列の画像を選択しているとさ 
に十字キー （◄) を巧すと、前の目画 
像び表示されまず。ち列の画像を選択 
しているときに十字キー （►) を押す 
と、次の9画像び表示されます。 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

選択した画像が1枚表示されます。 

を 動画は、1コマ目の画傲び表示されます。 



選択画像 


再生モードに入り、十字キー （◄ 
画像を選ぶ 
雨 ボタンを巧ず 
消去画面び表示されます。 

十字キー （▲) で「消去」を選ぶ 
再生/ 0 K ボタンを巧ず 


) で消去したい 


画像の消去は、クイックビュー （ P .1 目）で画像表示中に行なラ 
ことちでさます。 

プ□テクト （0~ n ) されている画憬は、消までさません。 

「詳細設定」 にューの 「クイック消ま」をオンに設定すると、 
0の操作を省略することびできます。 
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保存されている全画像を消去します。 


-消去した画像は復元びで去ません。 

-プ□テクトされている画傲は消去でさません。 

-仁 F 力ードをセットしていると击は、仁 F 力ードに記録されてい 
る画债のみび消去されます。 

D 再生モードに入り、 雨 ボタンを 2 
回巧ず 

消ま（全画像）画面び表示されます。 

旦十字キー （▲) で「全画像」を選 
ぶ 

0再生/ 0 K ボタンを巧ず 


み^「詳細設定」 にューの 「クイック消去」をオンに設定すると、 
^ 0の操作を省略することびでをます。 
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画像を誤って消去しないよラにプロテクト（保護）するこ 
とびでさます。 

D 再生モードに入り、十字キー(イ ►) でプ□テクトず 
る画像を還ぶ 


B O - n ボタンを巧ず 

プ□テクト画面び表示されます。 

旦十字キー （▲) で「プ□テクト」 
を選ぶ 

凸再生/ OK ボタンを巧ず 



み55^ • プ□テクトを辭除するには、 H で「解除」を選びます。 

-プ□テクトされた画像には、再生時にけび表示されます。 


全画像を プ □テクトずるには 


全画像をプ□テクトすることびで定ます。 

D 再生モードに入る 
B 0~ n ボタンを吕回巧す 

プ□テクト（全画像）画面び表示されます。 

旦十字キー (▲) で「プ□テクト」を 選ぶ 
凸再生/ OK ボタンを巧ず 



-プ□テクトされた画像ち CF カードや内蔵メモ U をフ オーマッ 
卜すると消去されます。 

- CF カードをセットしていると击は、 CF カードに言己録されてい 
る画傲のみびプ□テクトされます。 










1 画像ずつ設定する 


各画像ごとに、次の項目の設定をします。 


>枚数 

プ U ントする枚数を設定します。日日枚までの設定びでをます。 
•曰付 

プ U ントする画像に曰付を入れるか入れないかを設定します。 


D 再生モードに入り、十字キー （◄ 
ずる画像を選ぶ 

旦 DPOF ボタンを巧ず 

DP 日 F 画面び表示されます。 


•) でプリント指定 



鶴 


プリントサービスの設定をする （DPOF) 


CF カードに保存した画像は 、 DPOF (Digital Print 
Order Format ) 対応プリンタやラボプリントサービスで 
プ U ントでさます。 



旦十字キー （◄►) でプリント枚数 
を設定し、十字キー （▼) を巧ず 

選択枠が「曰付」に移動します。 

凸十字キー （◄ ►) で日付のが 
と □ を設定ずる 

がプリントに日付を入れます 
n プリントに日付を入れません 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

設定した値でプ U ントできます。 


すでに DPOF び設定されている画债は、設定された枚数と日付の 
^オン/オフび表示されます。 



内蔵><モリに保をされている画像や動画には、 DP 曰 F を設定 
することはできません。 CF 力ードにコピー （ P .10 巨）したの 
ち設定してください。 

プ U ンタやラボのプ U ント機器によっては、 DP 曰 F の設定び 
されていても、プ U ントに曰付び写し込まれない場含びあり 
ます。 
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D 再生モードに入り、 DPOF ボタンを2回巧ず 

DPOF (全画像）画面び表示されます。 

旦十字キー （◄►) でプリント枚数 
を設定ずる 

目9枚まで設定びでさます。 

B 十字キー （▼) を巧ず 

選おネ辛が「曰付」に移動します。 

□ 十字キー （◄►) で日付のがと□を設定ずる 

がプリントに日付を入れまず 
□ プリントに日付を入れません 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

設定した値でプ U ントでさます。 

-全画傲設定を行なラと、 ] 画傲ずつの設定は辭除されます。 

■全画债設定でプ U ント枚数の指定をすると、すべてのコマに指 
定した枚数び設定されます。プ U ントをする前に必ず、枚数の 
設定び正しいか確認してください。 

内蔵><モリに保をされている画债や動画には、 DPOF を設定す 
ることはできません。 CF カードにコピー Cp .10 巨）したのち 
設定してください。 
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付属の CD-ROM ( S - SW 5) には、なのソフトウェアが含 
まれます。 

- USB ドライバ 

. 画像閲覧用ソフト （ACDSeeTM) 


•OS Windows 98/98SE/ 2000 /Me 

Windows XP Home Edition/Professional 
- CPU Pentium しソ降を推奨 

•メモリ 64M 巨じ(上 
-八ードディスクの空容量 ] 己 MB 政上 

- US 己ポートび標準で搭載されていること 

動画を再生するには DirectXS .□と 0S 標準添付の Media Player 
(Windows Me/XP では Media Player のみ）、または Quick 
Time 3.0政上び必要です。 

• Windows 日日では、ご使巧になれません。 

-力ラをパソコンに接続するときは、 AC アダプタ K-AC2」 の 
ご使巧をお奨めします。画像の転送中に電池び消耗すると、画 
像データび壊れることびあります。 


- Optio 430/330をすでにお持ちのお客様へ- 

Windows 日8/日 8SE あるし、は Windows Me のパソコンに 
Optio 430/330のドライバび既にインストールされている場合は、 
Optio 430 RS/ 330 RS をパソコンに接続しないでくださし)。パソコ 
ンの動作び停止(フ U —ズ)することびあります。 

この現象は、パソコンにインストール済みのドライバを「更新」するこ 
とで解ミ夫します。 

詳しくは、お客様ホ目談センターにお問い合わせいただくか、下記ホー 
ムページをご覧ください。 

お客様相談センター 03(3960)0887 
URL http://www.pentax.co.jp/japan/ 


付属の USB ケーブル ( I - USB 6) や力ード U - 夕一などで 
画像をパソコンに転送し、画像閲覧用ソフトウェアを用い 
ることで、カメラで撮景ミした画像をパソコンで編集•プ U 
ントでをます。ここでは、付属のソフトウェアを使用して 
画像を見るち法を説明します。 
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必要なソフトウエアをインストールします。 


• Windows の種類 （98/98 SE / Me / 200 0) によって、イン 
^ ス I -ール手順び異なりまず。インストールを始める前に、お 

使いの Windows の種類をご確認ください 。 Windows XP の 
インス I ル手順については、 「 USB ドライバをインス I 
ルする （Windows XP )」（ p . 目 3) をご覧ください。 

- Windows 2000および Windows XP ( Professional ) の 
場合は、 administrator 権限で□グオンしてからインストー 
ルを始めて < ださい。 □グオンのしかたは、パソコン付属の 
使巧説明書をご覧ください。 

- Optio 430 RS と Optio 330 RS とでは、インス!ル画面 
における表示び一部異なります。 

USB ドライバをインストールずる （ Windows 目8/目 8 SE / 2000 / Me ) 

D パソコンの電源を入れる 

B 付属の CD-ROM ( S-SW 已）を、バソコンの CD - 
R 0 M ドライブにセッ ト ずる 

B カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルでパソコ 
ンとカメラを接続ずる 



□ カメラの電源をオンにずる 

カメラの接続び認識され、新しいノV— ドウ王アの追加ウイヴ 
ード画面び表示されます。 
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Wmdows9S/98SE の場合は、引き続き iU 下の手順ににし 
たびって、インストール作業を行ってください。 
Wind 日 wsMe の場合は P.89 に、 Wmclows20 日日の場合は 
P . 目]にお進みください。 

WindowsS 8/ S 8 SE の場さ 


旦「巧へ」をク U ックずる 


り ilMW 凹 WHil 而 


B 「使用中のデバイスに最 
適なドライバを検索ずる 
(推奨)」を選択して、「巧 
へ」をク U ックずる 





「検索場所の指定」だけ 
をチェックして、「参照」 
をク U ックずる 

他の項目のチェックされてい 
る場合は、その項目をク U ッ 
クしてチェックマークを外し 
て < ださし、。 

CD - ROM ドライブの 
「 Win 」 フオルダをクリッ 
クして、 「0 K 」 をクリッ 
クずる 

「十」をク U ックすると、フ 
オルダび開いて、中のフアイ 
ルび表示されます。 




雲織織う撰 S 巧結' T 獻觸で 


「 Micfcso け山 ndows Updale (の 

Ip なまち吊のちミリ I _ 

I J I 

I *,;S l| 
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□「 Win 」 フオルダび還択 
されたことをお認して、 
じ夕へ」をクリックずる 


巧しい巧イ"口. M- ド巧けの巧•(パテ-9ベ-な，ホ! IgiR 
し的曲化 R*5n»5, 巧ち5巧巧圣日 3. は/ vlK り')クし 


巧しい巧イ"は. M- ド巧けのド 
しけ*巧化 R*5n»5, 巧ち巧 

厂70が-子 jW 巧 C の 


|p 巧ち占所の16是 U I 

I 1 ^ 3 I 

が ;' W |1 


の fpenusbp.infj ひ表 
示されたことを確認し 
て、「次へ」をクリック 
ずる 

ドライバのインス!-ールび開 
始されます。 

ED 「完了」をクリックずる 

インス!-ールび完了し、ウイ 
ヴード画面び閉じます。 




こ ( D 子バイ礼民*な円■(パを(ンストル巧 i « l がで村け;。則 
のドト ( ASiS 巧？を曰 3 ,おを] 5 。け 5 しで(防、防/ VI SCJ 
'巧すた巧 ti レ$も 




旧カメラの電源をオフにして、パソコンを再起動する 

Windows び起動した5、カメラの電源をオンにする。 


デスクトップ画面か6 
「マイコンピユータ」をダ^ 
ブルクリックずる 萃。 

カメラの電源びオンになる 
と、 I 」ムーバブルディスクび 
追加されます。 _ 


。處 1 皆 ftWhJ I な ^3 I な，爾」ミ 
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CF カードび入っている場合は CF カードび U ムーパプルディスクと 
して認識されます。 CF カードび入っていない場合は、內蔵><モリ 
び U ムーバプルディスクとして詔、識されます。 


♦ WindowsMe の場を 

旦「ドライバの場所を指定 
ずる」を選択して、「次へ」 
をク U ックずる 



「検索場所の指定」だけ 
をチェックして、「参照」 
をク U ックずる 

「 U ムーバブルメディア」び 
チェックされている場合は、 
ク U ックして、チェックマー 
クを外してください。 

CD - ROM ドライブの 
「 Win 」 フォルダをクリッ 
クして、 「 OK 」 をク U ッ 
クする 

「+」をク I 」ックすると、フ 
ォルダび開いて、中のフアイ 
ルび表示されます。 

「 Win 」 フォルダび選択 
されたことを確認して、 
「次へ」をクリックずる 


「 penusbp . inf 」 かまの 
されたことを確認して、 
「次へ」をクリックずる 

ドライバのインス I -ールび開 
始されます。 


防しい巧"' H . n - ドド5•(刃げ5イ"デー 5 K - スじホ田出 W 
し^ gjs か宝： ra す。《巧辟占巧に正な，1巧わル 

6ほ田中のテ’"れIぷ巧な円■(パ左なちする 1)®) 

ピ CD - BOM 。。独 

I 17 It 觀剛巧む I 

J 細の I I 

广柄の任 mi こ丕を T 巧 (* ド州の-民 
，を!'ツバ細 m の 


歡バ磯 ドライ 寒 


LJ JftKANtat 

I _!!■ I 

I . 、I wu^ I 

田 g HDD.6GB ( jT 」 

田过コント D-l, なル I 

口 1 * 7 ィ，..… 一 Zi 

I OK ]| か； ■H： ル I 

lawwiMH 田 

防しい巧" M. n- ドド5•(刃げ5イ"デー 5K- スじホ田出 W 
し^ gjs か宝： ra す。《巧辟占巧に正な，1巧わル 


I リレ —n ノ Jk > 了- r こ—■レ u-Mum 

C [5 ‘™… J [ 

マ。例パ細 m の 


毅額懇懸を農を裕なしす誦拟谎撤 ;I 
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m 「完了」をクリックずる 

インス!-ールび完了し、ウイ 
ヴード画面び閉じます。 


m カメラの電源をオフにして、パソコンを再起動ずる 

Windows び起動した5、力^ラの電源をオンにします。 


旧デスクトップ画面か6 
「マイコンピュータ」をダ 
ブルクリックずる 

力^ラの電源びオンになる 
と、 U ムーバブルディスクび 
追加されます。 


巧な 

WnBB Sj がの] 巧パ 

争, い 导 I 


CF カードび入っている場合は CF カードび U ムーバプルディスクと 
^して認識されます。 CF カードび入っていない場合は、內蔵><モ|」 


び U ムーノ（プルデイスクとして認、識されます。 


C 

を李 

♦* 


•: 
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• Windows 2000の場舍 

B 「次へ」をクリックずる 





B 「デバイスに最適なドラ 
イバを検索ずる」を選択 
して、「次へ」をクリック 
ずる 




1、—内 l 7 デ"イス|^,の<ン： U — ル 

于 I り7 hMI 口. n - 円】7子"イリ》«レー5。2シけム1；正 U 田巧' 
のの巧7055ムです。 

加 5 J "， をた: U - I 1 ■ぶ 
^ PE の M 0 PTT 0 。。巧 

?Jyfl£IHHJ'aA-F9i7 ?1リ玉55仔《でトウ】7 ：>0ク5ムて'す J 
も/ W お■て•す • ？5イ"77イ11<11>8巧!83レ打>スト-ル巧7巧畑[ 

t 。ずパイ’化ち巧る跨み’巧ち*3も geu を I 


H r 場所を指赴だけをチェ 
ックして、「巧へ」をク U 
ックずる 

他の項目のチェックされてい 
る場合は、その項目をク U ッ 
クしてチェックマークを外し 
て < ださし、。 

□ 「参照」をクリックずる 

「ファイルの場所」画面び表 
示されます。 


ぉ RSli 

I'^WTWIlStMS’LSftF r91| 


溫黯党をち結恐战親滞 r らな額就帯君 ！ r 


I P 姑 》 s « s > I 


句踩*就雜だ."' 


C D - ROM ドライブの 
rwinj フオルダを選択し、 
rpenusbp.infj び表示さ。 
ていることを確認して、 
「開く」をクリックずる 
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m ファイルのコピー元に 
「 Win 」 フオルタ‘び選択さ 
れたことを確認して、 
「0 K 」 をクリックずる 


笃 睽锁颠就漲だイ 


fpenusbp.infj D 、 表巧 
されたことを確認して、 
「次へ」をクリックずる 

ドライバのインス!-ールが開 
始されます。 

「完了」をクリックずる 

インス!-ールび完了し、ウイ 
ヴード画面び閉じます。 


巧わ；！レで<が 

1^ I 


，な J I か(が i I xyrii. I 



デスクトツプ画面か6 ルの .0 の 《50C SKMW 7-11 ■の -J 口 W 

• •因を S ， 田 3 il 8 の I 巧" 

「マイコンピュータ」をダ 1 ^^.- 互巧盈 ^ド… 


ブルクリックずる 

力^ラの電源げオンになる 
と、 U ムーバブルディスクび 
追加されます。 


，瑞霉尊 

J I 互 I 

15 化-け 7 J | j デ W " け 
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CF 力ードび入っている場合は CF 力ードび U ムーバプルディスクと 
して認識されます。 CF カードび入っていない場合は、內蔵><モリ 
び U ムーバプルディスクとして詔、識されます。 


USB ドライパをインス!ルずる （ WindowsXP ) 

D パソコンの電源を入れる 

B 付属の CD-ROM ( S - SW 已）を、パソコンの CD - 
ROM ドライブにセツトずる 

旦カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルでパソコ 
ンとカメラを接続ずる 



□ カメラの電源を入れる 

タスクバーに「新しい八ード 
ウェアび見つかりました」と 
表示され、「新しい八ードウ 
ェアの検索ウィヴード」画面 
が表示されます。 



口 纖 


旦「ソフトウエアを自動的 
にインス!ルずる（巧 
奨)」を還択して、「次へ」 
をク U ックずる 




再生•消ま 










B インストール完了のメッ 
セージび表示された6、 
「完了」をクリックずる 

インス!-ールび完了し、ウィ 
ヴード画面び閉じます。 
Windows び自動的に実行す 
る動作を選択する画面び表示 
された5、「キャンセル」を 
ク U ックします。 

H 「スタート」メニューか 
6「マイコンピュータ」 
をク U ックずる 

インス!-ール終了後に、リム 
ーバブルディスクびマイコン 
ピュータに追加されたことを 
確認します。 


CF カードび入っている場合は CF カードび U ムーバプルディス 
クとして認識されます。 CF カードび入っていない場合は、内蔵 
><モリびリムーバプルディスクとして認、識されまず。 
WmdowsXP の場合、 CF 力ードにボ U ユームラべルびついてい 
ると、 n 」 ムーバブルディスク」と表示されずにボ U ユームラべ 
ル名に記載されている内容び表示されます。フオーマツトされ 
ていない新しい CF カードは、メーカー名や型番び表示される場 
含びあります。 




再生•消去 


ACDSeeTM をインス I ルする 

ACDSee ™ をインス I ルすると、撮影した画像をパソ 
コンで見ることびできます。 

D パソコンの電源を入れる 

B 付属の CD-ROM ( S - SW 已）を/':ソコンの CD-ROM 
ドライブにセットずる 

旦「マイコンピュータ」をダブルク U ックする 

田 CD - ROM ドライブをダブルク U ックする 

旦 「 Japanese 」 をダブルクリックずる 

0 fsetup . exej をダブルクリックずる 

セットアップ画面び表示されます。画面の指示に従い、登録 
情報を入力し、インス!-ール作業を進めてください。 

H インス!ルが完了した5、 Windows を再起動ずる 








カメラとパソコンを接続する 


パソコンで画像を見る 


D パソコンの電源を入れる 

旦カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルでパソコ 



- CF 力ードび入っている場合は CF 力ードび U ムーバプルディス 
クとして認識されます。 CF カードび入っていない場合は、内蔵 
分モ U び U ムーバプルディスクとして認、識されまず。 

-上記の状態で画债を見たり印刷したりでさますび、写真のデー 
夕はカメラの内蔵メモリまたは CF カード内にありますので、内 
蔵メモリまたはじドカード巧の写真データを他の><ディアに保を 
したい場含は、パソコンの使巧説明書を参考にエクスプ□ーラ 
一等を利用してファイルをコピーあるいは移動 させて ください。 
編集する場含は、パソコン側へ画债をコピーしてから行ってく 
ださい。 

- WindowsXP の場合、 CF 力ードにボ U ュームラべルびついてい 
ると、 「 U ムーバブルディスク」と表示されずにボ U ュームラべ 
ル名に記載されている内容び表示されます。フオーマットされ 
ていない新しい CF カードは、メーカー名や型番び表示される場 
合びあります。 


D デスクトップ画面か6 「 ACDSeeTM 」 アイコンを夕‘ 
ブルクリックずる 
B 見たい画像を選ぶ 

力^ラの画像は「マイコンピュータ」一「1」ムーバブルディ 
スク （ CF 力ードにボ U ュームラべル名び記載されている場 
合はその名称)」一 「 DCIM 」 一 「 xxxPENTX」（xxx 
は、3析の数字）フオルダーの中にあります。 

を 上記の手順で動画ち再生でをます。 


3重•消去 


K 再生•消去 







バソコジか S カメラを取り巧ず （Windows 200 0) 

D デスクトップち下のステ 
—タスバーのろ（ホット 
プラグアイコン）をダブ 
ルク U ックする 

「八ードウ王アの取0かし」 

画面び表示されます。 - 

B rPENTAX USB Disk の画画 ^^^^^^ anal 

. I » »一— I — • ■ _ _ 、 な K 0 ホすテバイス tiSK レて[|?山*ク|わ5しで<; 

Dev に 6 」か還択されていを 。ンむ備ィス難…脚。 

ることを確認して「停止」 P ™™™ 

をク U ックずる 

「八ードウ王アデバイスの停 


A - ドウ;!アを聊ホ3かま細取り化すの） 


を微旣谭親盛"端て错 


止」画面び表示されます。 


，山行 s が I 存との I I 


B「PENTAX USB Disk 
Device 」 び選択されてい 
ることを確認して roK 」 
をク U ックする 

メッセージび表示されます。 

□「0 K 」 をクリックずる 
旦 USB ケーブルをバソコン 
とカメラか6取り外ず 


悍止するテバイ巧团記し.撤巧るには[0【]巧 I わルてくた?い。 
A ® デバイスさ博止します。博止するとデバイな安をに肖||なできます， 

S^PENTAX USB DISK Device 
口誦リユ-ム-(日） 

IDPENTAX DIGITAL CAMERA USB Dwice 


[[ OK I 如ン垃 !■ I I 


(. T ) ，巧 NTAX ぶ日 D 巨 K Device ' 瓶をに軌かすこがで巧も 

I こ * —I 


Wmclows98/ 日 8SE/Me では、ホットプラグアイコンはありませ 
ん。力><ラをがすときは、力><ラの電源を切り、そのまま、 USB 
ケーブルをがしてください。 


再生•消去 


A’ ソコジか S カメラを巧り巧■す (WindowsXP) 

D タスクバーの 「A- ドウ 
エアの取り外し」アイコ 
ンをダブルク U ックする 
B「PENTAX USB DISK ド匪け腿 ■ 

n - I f ^ I I 一 I ブ を恐が臟滞が端て 

Device 」 をクリックして胃_ _ 
「停止」をクリックずる I 


ル巧い。町0外しの舌をが垣を5れ C 


B「PENTAX USB DISK 
Device 」 ードライブ 
( X :)をク U ックして 
「0 K 」 をクリックずる 


恃止するテ"イス5坦留してがない。 [0 K ] 巧リッウすると.括円けす。 

ホのテバイス田旱止けす。巧止するとテバイス5舌をに扣〇ホすこと力でき*す。 

tf^saniSBiiigaa'aapBM 

<■ぶ用がュ-ム - W ) 

I s#PENTAX DIGITA し CAMERA USB Device 


取りがし許可のメ ツセー 
ジび表示された6、カメ 
ラの電源をオフにして、 
カメラをバソコンか6取 
りがず 


ん "ー ドウけ®肪 * し X 

'PEMTAXLISS DBK D 巧が ’ 


/ トドウ i 7 の安をなか)ホし掛 


再生•消ま 











付属の USB ケー ブル ( I - USB 6) や力ードリーターなどで 
画像をパソコンに転送し、画像閲覧用ソフトウェアを用い 
ることで、 力 ラで撮影した画像をパソコンで編集-プリ 
ントでをます。ここでは、付属のソフトウェアを使用して 
画像を見るちまを説明しまず。 


付属の CD-ROM ( S - SW 5) には、次のソフトウェアが含 

まれます。 

- USB ドライバ 

•画像閲覧用ソフト （ACDSeeTw) 


•OS Mac 0SS.6\^A± (QuickTime 4.0 政降び必要） 

- CPU PowerPC 266MHz 政上 

-メモリ 8M 日しソ上 

-ハードディスクの空容量 6M 日しソ上 

- USB ポートび標準で搭載されていること 

^5^動画を再生するには、 Mac 日 S 標準添付の QuickTime4 .□政上び必 
要です。 


• カメラをパソコンに接続するときは、 AC アダプタ K-AC2J 
のご使巧をお奨めします。画憬の転送中に電池び消耗すると、 
画像データび壊れることびあります。 


再生•消去 


ソフトウエアをインス I ルする 


必要なソフトウエアをインス I -ールします。 

USB ドライバをインス!ルする （Mac 0 S 8. 巨のみ） 

D Macintosh の電源を入れる 

B CD-ROM ( S-SW 已）を 
Macintosh の CD-ROM 
ドライブにセットずる 
B CD-ROM ( S-SW 已）の 
アイコンをダブルクリッ 
クずる 

Q Macintosh のシステムフ 
オルダーへ、 CD-ROM 
( S-SW 己）か6次の2つ 
のファイルをドラッグずる 

- PENTAX-USB Storage Driver 
- PENTAX-USB Storage Shim 

旦 OK ボタンをクリックずる 
B Macintosh を再起動ず 
る。 

お Mac OS 日.降では、付属の US 巨ドライバをインス!ルする 
必要はありません。 





再生•消ま 








ACDSeeTM をインス |>— ルずる 

ACDSee …をインス!-ールすると、撮影した画像を 
Macintosh で見ることができます。 

D MacintDsh の電源を入れる 

旦 CD-ROM ( S - SW 5) を Macintosh の CD-ROM ドラ 
イブにセツトずる 

B CD-ROM ( S - SW 已）上の 「 Japanese 」 をダブルク 
U ツクずる 

D 画面の指示に従い、登録情報を入力し、インストール 
を行なラ 


再生•消去 


カメラと Macintosh を接続する 


D Macintosh の電源を入れまず。 

B カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルで 
Macintosh とカメラを接続ずる 



旦カメラの電源をオンにずる -； 

カメラはデスクトップ上の「名称未設定」とし 作づ 
て認識されます。フオルダー名は変更でさます。 

み^ - CF カードび入っている場合は CF カードび名称未設定として認 
一 識されます。 CF カードび入っていない場合は、内蔵メモ IJ び名 

称未設定として認識されます。 

-この状態で、画债を見たり、印刷したりでをますび、写真のデ 
ータはカメラのの蔵メモ U または CF カード巧にありますので、 
内蔵 ><モリまたは CF カード内の写真データを他のメディアに保 
をしたい場合は、 Macintosh の使用説明書を参考にファイルを 
コピーあるいは移動させてください。編集する場合は、 
Macintosh へ画像をコピーしてから行ってください。 

- CF カードにボ U ュームラべルびついていると、「名称未設定」 
と表示されずにボ U ュームラべル名に記載されている内容び表 
示されまず。フオーマットされていない新しい CF カードは、メ 
一力一名や型番び表示される場合びあります。 
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D 八ードドライブ上の 「 ACDSeeTM 」 フ オルダー を夕‘ 
ブルクリックずる 

旦 「 ACDSeeTM 」 のプ□グラムアイコンをダブルクリ 
ックずる 

B 見たい画像を選ぶ 

力方ラの画像はデスクトップ上の「名称未設定 （ CF カード 
にボリュームラベル名び記載されている場合はその名称)」 
一 「 DCIM 」 一 「 xxxPENTX 」 （XXX は、3おの数字) 
フ オルダー の中にあります。 

-上記の手順で動画ち再生でさます。 

^ ■ CF 力ードにボ U ュームラべルびついていると、「名称未設定」 

と表示されずにボ U ュームラべル名に記載されている内容び表 
示されます。フオーマットされていない新しい CF カードは、メ 
一力一名や型番び表おされる場合びあります。 


D デスクトップ上の「名称未設定 （ CF 力ードにボリュ 
-ムラべル名び記載されている場合はその名称)」を 
ごみ箱にドラッグずる 

B USB ケーブルを Macintosh とカメラか6取り外ず 


再生•消去 






r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 


内蔵メモ U と CF 力ードとの間で画像をコピーします。 


巧商メモリか百 CF 力ードへコピーずる 

内蔵メモ U に保存されている全ての画像を CF カードへコ 
ピーしまず。 

D r 詳細設定」メニューの「画像コピー」を選ぶ 
B 十字キー （►) を巧ず 

画像コピー画面び表示されます。 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

コピーび開始されます。コピーび終わ 
ると撮影または再生でさる状態になり 
ます。 

CF 力ードの空き容量び不足しているときは、 「 CF 力ードの空き 
容量び足りません。画慷をコピーできません。」とメッセージ 
び表示されます。新しい CF カードをセットするか、不要な画 
傲を消去して < ださい。 



MENU ボタン 


再生 / 0K ボタン 


記録サイズ 2048 x 1536 

函 K ★★ 

ホワイトパランス AWB 

AF エリア 7ルチ 

デジタルスーム オン 

(1/3) 巡51も房るのみを 



画像の編集.設定 

画像を編集する 


画像をコピーする 


•: 
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I mmsi F 户ド巧リ1?釣18芭面 ' 
フォーマット 
画皮コピー 
リサイズ 


(1/3) !11リ山戻る泌巧を 


CF 力ードか6内面メモリへコピーする 

CF カードにな存されている画像を、]画像ずつ内蔵メモ 
U へコピーします。 

D r 詳細設定」メニューの「画像コピー」を選ぶ 
B 十字キー （►) を巧ず 

画像コピー画面び表示されます。 

旦十字キー (▼) で「面- D 」 を選ぶ 
凸再生/ OK ボタンを巧ず 

コピーできる画像び表示されまず。 


旦十字キー (◄ ►) でコピーしたい 
画像を選ぶ 
B 再生/ OK ボタンを巧ず 

コピーび開始されます。コピーび終わると前の画面に戻りま 
す。 


み5^続けてコピーをしたいときは、 0 と 0 を繰り返します。シャッタ 
^ーボタンを半巧し（または全押し）すると撮影でをる状態になり 


画像の編集.設定 







r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 


0 


2 回 


iamsi 1[トド側 V T 資巧芭定〇 
フォーマット 、 

画皮コビー 


揉巧音 


(1/3) Mim ) 戻る峨巧定 


B 再生/ OK ボタンを巧ず 

H 十字キー (◄ ►) で記録サイズを 
還ぶ 

〇十字キー （▼) を巧ず 

還択おび圆國に移動します。 

0十字キー （◄ ►) で画質を選ぶ 
の再生/ OK ボタンを巧ず 

卜1」5ングされた画像び別の画像としてな存されます。 



トド巧の r 巧 BK を ' 

記録サイズ 2048x1536 

函 K 

ホワイト/【ランス AWB 

AF エリア 7ルチ 

デジタルズーム オン 

り。） 曲1!11；房る gg 巧を 


鶴 


画像をトリミングする 


画像の一部分をトリ5ングして、別の画像として保存しま 
ず。 

D r 詳細設定」メニユーの「トリミング」を選ぶ 

B 十字キー （►) を巧ず 

卜1」5ングできる画面び表示されます。 

B 十字キー (◄►) でトリ5ングする画像を選ぶ 
凸再生/ OK ボタンを巧ず 

卜 IJ 5ング画面び表示されます。 

旦トリ5ングずる 

♦卜 U 5ング画面ででまる操作 

ズームボタン 画债の大きさを変える 

十字キー ト U S ング位置を上下左ちに移動する 

MENU ボタン ><ニュー画面に戻る 



内蔵モリの空さ容量び不足しているとさは、「内蔵メモ U の 
空を容量び足りません。画债をコピーできません。」とメッセ 
ージび表示されます。巧蔵メモ U をフオーマットするか、不要 
な画像を消去してください。 



画像の編集•設定 


の画像の編集•設定 
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r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



MENU ボタン 
十字 キー 
再を/ 0 K ボタン 



選がした画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサ 
イズを元のファイルサイズよりもルさくすることびできま 
ず。サイズを変更した画像は、元の画像に上書き保存する 
ことも、新規の画像として保存ずることもできまず。 


n r 詳細設定」メニユーの「リサイズ」を還ぶ 

B 十字キ ー(►) を巧ず I I 

リサイズ画面び表示されます。 


口 100-0020 

良の国ィ蟲る近 


已刪け占るかぶも* 


B 十字キー (◄►) で U サイズずる画像を選ぶ 
凸再生/ OK ボタンを巧ず I 面 


記思サイスと画 H を 
涅んでください。 


己沒サイズ ~~ U 640x480 I 

■因 ff I ★ _I 


帥 N け戻るかは巧を ■ 


旦十字キー (◄ ►) で r 記録サイズ」を還ぶ 


画像のサイズを巧更する（リサイズ) 


•: 


画像の編集.設定 



(1/3) ?5111の房るの巧を 


十字キー （▼) を巧ず 

選択枠び圆質」に移動します。 

十字キー （◄ ►) で「画質」を選ぶ 
再生/ OK ボタンを巧ず 

十字キー （▲▼) で「上書をお巧」「新規お巧」を選 
ぶ 

再生/ OK ボタンを巧ず 

画像びリサイズされます。 


-動画のサイズを変更することはできません。 
• nntin zL . qnRS でけ iP 爲サ^つ•村 : pqnzL 


Optio 430 RS では、記録サイズび2304 X 17にの静止画を 
サイズ変更すると、画像の一部びカットされます。 


画像の編集.設定 







カメラの設定をする 


CF カードをセットしているとさは、 CF カードに保存され 
ているずべてのデータを消まし、 CF カードを初期化しま 
ず。 CF カードを t ットしていないときは、力ラの内蔵 
><モ|」に保存されているすべてのデータを消去し、内蔵 
モ U を初期化しまず。 

- CF カードのフォーマット中は、 CF カードカバーを開けない 
で<ださい。カードが破損して使用でさな<なることびあり 
ます。 

-フォーマットを行なラと、プ□テクトされた画像も消まされ 
ます。ご注意ください。 

D r 詳細設定」メニューの「フォーマット」を選ぶ 
旦十字キー （►) を巧ず 

フォーマッ ト画面げ表示されます。 

B 十字キー （▲) で「フォーマット」 

を選ぶ 

□ 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

フォー マッ トび開始されます。フォー マッ トび終わると撮影 
または再生でをる状態になります。 



r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



画像の編集.設定 


指定した時刻にアラームを鳴らし、指定した画像を表示で 
をます。 

アラームを確認ずる 

D r 詳細設定」メニューの「アラーム」を選ぶ 
B 十字キー （►) を巧ず 

アラームー覧び表示されます。 

オンのアラームはがで表术されます。 


B 再生/ 0 K ボタンを3回巧しまず。 

オンのアラームびあるときは、電源びオフにな0、アラーム 
びセツトされます。 


区]> が毎曰18 
が►が一回 11 
ご3 ► □ オフ 00 


MEN の戻るの巧を 



画像の編集.設定 






r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 


アラームを設定ずる 
D r 詳細設定」メニューで「アラーム」を選ぶ 
旦十字キー （►) を巧ず 

アラームー覧び表示されます。 


B 十字キー （▲ ▼) で1〜3を選ぶ 
□ 十字キー （►) を巧ず 

動作モードと時刻を設定する画面び表 
示されます。 

十字キー（イ ►) 

項目を移動します。 

十宇キー （▲ ▼) 

設定値を切り曾えます。 

B DPOF ボタンを巧ず 
B 十字キー (◄►) を巧して、アラーム時に表示ずる画 
像を還ぶ 

H 再生/ 0K ボタンを巧ず 
□ 再生/ 0 K ボタンを3回巧ず 

電源びオフになります。 




MENU ボタン 


再生/ 0 K ボタン 


記録サイズ 2048 x 1536 

画 K 

ホワイト/【ランス AWB 

AF エリア 7ルチ 

デジタルズーム オン 

(1/3) 曲51も房る巡巧を 



画像の編集.設定 


厂 田肉！ 巧 f ド巧リ1 很細芭定い 
フォーマット 
画皮コビー 
リサイズ 
トリ5ング 

アラーム オフ 

揉巧音 オン 

(1/3) ¢11リ山戻る峨巧を 


アラームを厚止ずる 

電源をオフにしているときに指定した時刻になると、アラ 
ームび1分間鳴ります。 

鳴り終わると自動的に電源びオフになります。 

ボタン（ズームボタンを除く）を押してアラームを停止すること 
^びでをます。 

アラームは電源びオンのとをには鳴りません。 


操作音や動作音をオン/オフでをます。 

D r 詳細設定」メニユーの「操作音」を選ぶ 

B 十字キー (◄ ►) で r オン」と「オフ」を切り替え 
る 

旦再生/ OK ボタンを巧ず 

撮霞または再生できる状態になります。 


画像の編集.設定 






Optio 430 RS / 330 RS で撮霞した画像を、カメラの電 
源を入れたときに、起動画面として表示させることびでき 
ます。 

D r 詳細設定」メニューで「起動画面表示」を還ぶ 
B 十字キー （►) を巧ず 
B DP 0 F ボタンを巧ず 

□ 十字キー （◄ ►) を巧して、起動画面として表示ず 
る画像を還ぶ 

旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 
B 十字キー (◄ ►) で「オン」「オフ」を還ぶ 
H 再生/ 0 K ボタンを2回巧ず 

撮影または再生できる状態にな D ます。 

一度設定した起動画面は、元の画像をミ肖去したり、内蔵メモ I 」や 
CF カードをフォーマットしても消去されません。 



画像の編集.設定 


カメラに表おする曰付の表示形式を設ちします。 

「年月日」「月日年」「曰月年」から選べます。 

D r 詳細設定」メニユーの「日付表示スタイル」を還ぶ 
B 十字キ ー(◄ ►) で日付スタイルを切り替える 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

設定した曰付表おで撮霞または再生でさる状態にな0ます。 


曰付/時刻を変更する 


初期設をで設定した曰付と時刻を変更します。 

D r 詳細設定」メニューの「日時設定」を還ぶ 
B 十字キ ー(►) で日付スタイルを切り替える 

曰時設定画面び表示されます。 


日時の設定方法は「巧期設定をずる」 （ P . 16) をご覧ください。 








r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 


r 初期設定をする」 （ P .1 己）で設定した曰時は、「ホームタ 
イム」として設定されます。 

撮影時および再生時に、「ホームタイム」し U 外の都市の曰 
時（ワールドタイム）を表示できます。 

D r 詳細設定」メニユーの「ワールドタイム」を選ぶ 

十字キー（^)を巧す ル M な u r M 

ワールドタイム設定画面び表示されま1 


巧巧 

小 N 《 4 18AM 
JD- TYO 9 18AM 

MI ! 化> 戻るの巧を 


B 十きキー （◄►) でがと□を切り曾える 

が ワールドタイムで選択した国の時刻表示になります。 

□ ホームタイムで選択した国の時刻表示になります。 

□ 十字キー （▼) を巧ず 

選択枠び「中」に移動します。 

B 十字キー （◄►) でワールドタイムの都市を選び、十 
字キー （▼) を巧ず 



画像の編集.設定 


十字キー （◄►) で「夏時間」のオン（教）/オフ 
(表示なし）を切り曾え、十字キー (▼) を巧ず 

還が枠び 「な j に移動します。 

十字キー （◄ ►) でホームタイムの都市や、「夏時間」の才 
ン/オフを変更できます。 

再生/ 0 K ボタンを巧ず 

設定した都市の曰時で撮影または再生でさる状態になりま 
す。 


指定でをる都市および都巿の記号名については、 P . 124をご覧く 
ださい。 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更 
します。 

D r 詳細設定」メニューの 「 Lan 有 ua 邑 e / 言副を還ぶ 
B 十字キー （◄►) で言語を選ぶ 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影または再生できる状態になります。 



画像の編集.設定 







一定時間操作しないとをに、自動的に液晶モニタび消える 
ように設定できます。 

D r 詳細設定」メニユーの「スリープ」を還ぶ 
□ 十きキー (◄ ►) で n 分」に分」 r オフ」「30秒」 
を切り替える 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影または再生できる状態にな D ます。 


一定時間操作しないとをに、自動的に電源び切れるよラに 
設定でさます。 

D r 詳細設定」メニューの「才ートバワーオフ」を還ぶ 

B 十字キー (◄ ►) で「3分」巧分」「オフ」を切り曾 
无る 

B 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影または再生できる状態にな D ます。 

メニュー画面を表おさせてから1分間何も操作しないと、ニュー 
^'画面び終了します。 



画像の編集.設定 


クイック消まをオンに設定すると、「消去」「全画像」び逞 
択された状態で消去画面び表示されます。 


D r 詳細設定」 メニ ューで「クイック消去」を選ぶ 
B 十字キー (◄►) で「オン」「オフ」を切り替える 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影または再生できる状態になります。 


クイック拡大 


化大再生時にズームボタンを一度押しただけで最大お大倍 
率で画像を再生するよラに設定します。 

D r 詳細設定」 メニ ューで「クイック拡大」を還ぶ 
B 十字キー (◄►) で r オン」 r オフ」を切り替える 
旦再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮霞または再生できる状態になります。 









曰時設た、 Lan 邑 ua 邑 e / 言語、ホームタイム、アフーム、 
日時表ホスタイルし U 外の設定内容を U セットしまず。 

D r 詳細設定」メニューの「リセット」を還ぶ 

B 十字キ ー(►) を巧ず 

I」セット画面び表示されます。 

B 十きキー （▲) で「リセット」を 
還ぶ 

□ 再生/ 0 K ボタンを巧ず 

撮影またはち生でさる状態にな D ます。 




画像の編集.設定 




の 








巧録 

都市ち一覽 



ワールドタイムで指定できる都市、および都市の記号名です。 



メッセージー覽 


力ラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージに 
は似下のよラなものがあります。 


圧縮に失敗しました。 

画像の圧縮に失敗しました。 

画質/サイズを変えて、をラー度撮影してください。 

カード空を容量なし。 

容量いっぱいの画像び保をされていて、これ政 
上画懷をなをできません。新しい CF カードをセ 
ットするか、不要な画像を消去してくださし)。 
( P .14、79) 

画質/サイズを変えると保存できる可能性びあ 
りまず。 （ P . 巨し 62) 

内蔵メモ U 空を容量なし。 

容量いっぱいの画像び保をされていて、これ政 
上画像を保存でをません。不要な画徹を消去し 
て< ださい。 （ P .7 曰） 

画質/サイズを変えるとな存でさる可能性びあ 
ります。 （ P . 日し 62) 

画徹びありません。 

再生でをる画像びなをされていません。 

この画像を表示でをません。 

このカメラでは再生でをない画懷を再をしよラ 
としています。他社のカメラやバソコンでは表 
示できる場合びありまず。 

この画像はプロテクトされてい 
ます。 

プ□テクトされている画撤を消去しよラとして 
います。 （ P .81) 

バツテ U 容量び無くなりました。 

バッテ 1」一 残量びありません。バッテ1」 一を 充 
電ずるか、充電済みのバッテ U — と巧撰してく 
ださい。 （ P .10、 1 1) 

バツテ U 容量び無くなりました。 
画像を保存でをませんでした。 

なをの途中でバッテ U —容量びなくなったため、 
撮影でをませんでした。バッテ U —を充電する 
か、充電済みのバッテ U —と交換して、ちラー 
度撮影してください。 （ P .10、 1 1) 

カードび異甫です。 

CF カードの異常で、撮影/再生とちにできませ 
ん。バソコンでは表おできる場合びありまず。 

力ードびフオーマツトされてい 
ません。 

フオーマットされていない CF カードびセットさ 
れているか、パソコンなどでフオーマットされ 
た CF 力ードびセットされています。 （ p .]]2) 

画徹を記録中です。 

画像を記録していまず。 
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DPOF 設定を記録中です。 

DPOF 言受定を CF カードに記録しています。 

映徹を記録中です。 

動画を記録していまず。 

プ□テクトの設定を記録中です。 

画撤のプ□テクト設定を記録しています。 

フオーマット中 

内蔵メモ U または CF 力ードをフォーマツト中で 
す。 

アラームを設定しました。 

アラームの設定をオンにしました。 

フオルダび作成でをません。 

最大のファイル No. び使用されているため、画像 
をな存でをません。新しい CF カードをセットす 
るか、 CF 力ードをフォーマットしてください。 
(p. 1 12) 

CF カードの空さ容量び足 D ませ 
ん。画像をコピーでをません。 

CF カードに容量いっぱいの画憬び保存されてい 
て、これけ上画像をコピーでをません。新しい 
CF カードをセットずるか、不要な画徹を消去し 
てください。 （P. 14、 79) 

画質または記録サイズを蜜えると保存でをる巧 
能性びあります。 （P. 6し 62) 

内蔵^モ U の空を容量び足りま 
せん。画徹をコピーでをません。 

内蔵^モリに容量いっぱいの画撒び保をされて 
いて、これけ上画像をコピーでをません。不要 
な画徹を消去してください。 （P. 7曰） 

画質または記録サイズを蜜えると保存でをる巧 
能性びあ0ます。 （P. 日し 62) 



付 
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こんなとをは 




原因 

対処方法 

電源び入らない 

バツテ U —び入ってレな 
い 

バッテリーび入っているか確認し、 
入っていなければ入れて<ださい。 


CF カードカバーが開いて 
し、る 

CF カードカバーを閉じてください。 


バツテ IJ 一の入れかたを 
間違えている 

バッテリーの挿入ち向を確認してく 
ださい。バッテリーのラベルをカメ 
ラの背面側に向けて入れなおして< 
ださい。わ.] 1) 


バツテ U —の残量びなし、 

充電済みのバッテ U —をセットして 
ください。または、 AC アダプタを 
使用して < ださい。 

液晶モニタに何 
ち表おされなし'! 

液晶モニタびオフにセツ 
卜されている 

D 旧 PLAY ボタンを押すと、液晶モ 
二夕びオンになります。 （P.32、 
77) 


表おはされているび、確 
認しづらし、 

曰中屋外での撮影は、淑晶モニタび 
表示されていてち、確認しづらいこ 
とびあ D ます。 

シャッターび切 
れない 

再生モードにセツトされ 
てし、る 

再生/曰 K ボタンを押ずか、シャッ 
ターボタンを半押しして撮影モード 
に戻してください。 


スト□ボび巧電中 

スト□ボランプびホ色に点滅してい 
る間は、スト□ボび充電中で撮影で 
きません。充電び完了ずると赤色に 
点打します。 


内蔵メモ U や CF カードに 
空さ容量びなし、 

空さ容量のある CF カードをセット 
するか、不要な画徹を消ましてくだ 
さい。 （P.14、 7日） 


書さ込み中 

書き込みび終了するまで待ってくだ 
さい。 



付 


126 


127 





•: 


付 

録 


128 


現兼 

原因 

巧処方ま 

ピントび合わな 
し'! 

オートフオーカスの苦手 
なものを撮影しよラとし 
てレる 

コントラストの低いもの（青空や白 
壁など）、暗いちの、細かい模様の 
をの、速<動いているちの、窓やネ 
ット越しの風景などは、オートフォ 
ーカスび苦手なちのです。一旦撮り 
たいちのと同じ距離にあるピントの 
合いやずいちのにピントを固を（シ 
ャッタ—ボタン半押し）したまま、 
撮りたい構図に変えてシャッターを 
切ります。 


AF エ IJ アに被写体び入っ 
てレない 

あ晶モニタ中巧の四角枠内 （ AF エ 

U ア）に、ピントを合わせたいもの 
を入れて < ださい。撮0たいちのび、 
AF エリアにない場合は、一旦撮り 
たいちのを AF エ I 」アに入れて、ピ 
ントを固定（シャッターボタン半押 
し）したまま、撮りたい構図に変え 
てシャッターを切ります。 


被写体び近すぎる 

フォーカスモードを化にセットし 
てください。 （ P . 己日） 


フオーカスモードび A に 
なってレる 

フォーカスモードび化にセットさ 
れているときは、通常の撮影域には 
ピントび合いません。 


マニュアルフオーカスモ 
ードになっている 

マニュアルフォーカスモードに設定 
ごれているときは、十字ボタン 
(▲ ▼) でピントを調整してくだ 
ごい。 （ P . 己 7) 

ファインダーび 
はつをり見えな 
し'! 

視度び合っていない 

撮影する人の視力に、力^ラのファ 
インダーの視度び合っていません。 
視度調整レノ（一で視度の調整を巧っ 
てください。 （ P . 已已） 


現康 

原因 

巧処方ま 

撮影した画憬び 
暗い 

撮るちのまでの距離び遠 
い 

撮るちのまでの距離び遠すざると、 
撮影した画像び暗<な0ます。スト 
□ボの光びとど < 範囲で撮影して< 
ださい。 


背景び暗い 

夜景など暗い背景で人物の写真を撮 
ると、人物は適正露出でち背景には 
スト□ボの光びとどをませんので暗 
くなってしまラことびあります。 

巧 モードにセツトして撮影ずると、 
人物ち夜景ちをれいに撮ることびで 
さます。 （ P .3 已） 

スト□ボび発光 
しなし'! 

スト□ボの発光ちまび発光 
禁止になってし、る 

オートまたは5に設定してくださ 
し、。 （ P .34、60) 


撮影モードび巧にセット 
されているか、連続撮影、 
または遠景モードに設定さ 
れてし、る 

これらのモードではスト□ボは発光 
しません。 

撮影した画撤を 
内蔵メモ U に記 
録でさない、ま 
た、内蔵メモ U 
に記録した画撤 
を再生でをない 

CF カードびセットされて 
し、る 

CF 力ードびセツトされていると、 

画撒はすべて CF 力ードに記録され 
ます。また、再生モードでは 、 CF 
力ードに記録された画馈のみび再を 
されます。 

撮影した画像を内蔵メモ U に記録し 
たり、内蔵メモ U に記録した画像を 
再をする場合は、 CF 力ードを取り 
出してください。 





まな仕様 
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型式 

ズームレンス内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ 

有効画素数 

400万画素 （430RS)、 320万画素 (330RS) 

撮憬素モ 

総画素数413万画素 （430RS)' 334万画素 （330RS)、 

原色フィルタ/インターライントランスファー 1/1.8 

記録画素数 

静止画2304xl712ピクセル（430RS)、 

224 Ox 1680ピクセル （430RS)、 

2048 X1已3巨ピクセル （330RS)、 

] 巨00 X1200ピクセル、1024 X 7日8ピクセル、 

巨 40x480 ピクセル 
動画320 X 240ピクセル 

感度 

才ート、マニュアル （430RS:IS01 00相当、！50200相当、 

330 RS: ISO 12巳ネ目当、1502已0ホ目当） 

記録ち式 

静止画 JPEG (Exif2.2). DCF 準拠、 DPOF 対応 
動画 AVI (日 pen DMLM 加 on JPEG 準拠)、1已フレーム/秒 

画質 

S. ファイン、ファイン、エコノ 

記録媒体 

内蔵^モ U (約11 MB)、 コンパクトフラッシュに F) Typel 

ホワイトバランス 

才 一K 太陽光、日陰白熱巧、堂光讯マニュアル 

レンズ 

焦点距離 7.6 mm 〜 22.8 mm (35 mm フィルム換算： 

37.己〜1 12.5 mm 相当） 

F 値 F2.6 〜 F4.8 

レンズ構成 6群7枚（両面非球面レンズ2枚使用） 

ズーム方式 電動式 

撮影範囲 1 39mm XI日 4mm を画面一杯に撮影可能 

(ワイド端でマク□モードおよびマニュアルフォ 
ーカス時） 

レンズバ U ア電動式 

デジタルズーム 

撮影時：最大2倍（光ぎ3倍ズームと合わせ、最大6倍ズーム相当 
のスーム倍率） 

ファインダー 

方式 実像式ブームファインダー 

倍率 ワイド0.41X、テレ 1.1 己X 

視度調整 -3m-’ 〜 +lm— ’（毎メートル） 

ファインダー内表示才ートフォーカスネを 

液晶モニタ 

] .已型 TFT カラー LCD (バックライト付)、視野率100% 

再生機能 

] コマ、インデックス（日画面)、拡大（最大4倍)、スクロール、 

ムービー再生、ヒストグラム表示 

才ートフォーカス 

方式 撮影素モによる TTL〕 ントラスト検出ち式 

撮影範囲 ノーマル： 0.4 m 〜〇〇 (ズーム全域） 

(レンズ前面から）マク □ : 0.14 m 〜〇.已 m (ワイド端） 

遠景：の 

フォーカス□ックシャッターボタン半押しによる 


マニュアルフォーカス 

0.4 m 〜〇〇 (ワイド端時は、0.14 m 〜〇〇) 

露出機構 

測光ち式 撮徹素テによる TTL 測光份割、中央部重点、 

スポット） 

露出モードオート、夜景、マニュアル、動画、を重露出 
露出補正 ±2EV ( 1 /3EV ステップで設定可能） 

動画 撮影時間約1秒〜約3□秒 

ンヤツタ— 

型式 メカニカル併用電モシャッター 
速度約1/2000秒〜約4秒 

スト□ボ 

型式 赤目軽減磯能付オートスト□ボ 

発光モードオート、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽 
減、強制発光+赤目軽減 

ドライプモード 

1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー撮影、 U モコン撮影、 
インターバル撮影 

セルフタイ7— 

電子制御式、作動時間：約10秒 

U モコン 

ペンタックス1」モートコント□—ル F (別売)、 

受信より約3秒後に露出開始 

時計機能 

ワールドタイム設定世界日2都市に対応に8タイムゾーン） 
アラーム 選択した画像を指定時間にアラームと同時に 

表示（最大3メモ IJ 一） 

電源 

専用充電式リチウムイオンバッテ1」一、 AC アダプタキット 
側売） 

撮影可能枚数 

約2日0枚（ス h □ボ使用率已0%、液晶モニタオン） 

※当社撮影条件による目安 

入出カポート 

USB 端モ （PC 通信方式 US 日1.1)、外部電源端テ 

大ささ 

白2 (幅）X已目（高）X 3吕（厚） mm (最厚部 34.5mm) 

質量 

200目（バッテ U-、CF 力ード含まず） 

23已吕（バッテ U-、CF 力ードを含む） 

付属品 

充電式 U チウムイオンバッテ U —、バッテ U —充電器キッ h、 

USB ケープル、 3D イメージビュワー、ソフトウェア （CD-ROM)、 
ストラップ、使巧説明書、な証書 



付 

録 
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別売りアクセサリ ーー 質 


アフターサービスについて 


本機には、別売りァクセヴ U —としてし：^下の製品が用意さ 
れていまず。 

AC アダプタキット （K-AC 呂 J) 

バジテリー巧電器キット （K-BC 呂 J) 

巧電式リチウムイオンパジテリー （D-L 旧） 

ペンタックスリモートコント□—ル F 
US 己ケーブル （l-USB 百） 

ストラップ （ST-5) 

カメラケース （0-CC2) 

防水ケース （0-WP1) 



付 

録 


1. 本製品び万一故障した場合は、ご購入曰から満1年間無料修理致しますので、お買 
い上げ店か当社のお客様相談センター、またはお客様窓□にお申し出くださレ。修 
理をお急ぎの場合は、直接お持ちください。修理品ご送付の場合は、化粧箱などを 
利用して、輸送中の衝撃に耐えるよラしっかりと捆包してお送りください。不良見 
本のサンプルや故障内容の正確な^モを添付していただけると原因分析に役立ちま 
す。 

2. 保証期間中[ご購入搜1年間]は、な記書[販売店印および購入年月曰び記入されてい 
るちの]をご提おください。保証書びないと保記期間中でち修理び有料になります。 

なお、販売店、当社のお客様相談センター、またはお客様窓□へお届けいただく諸 
費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃請掛りにつをまして 
ち、輸送方法によっては一部ご負担いただく攝合びあります。 

3. 巧の攝合は、保記期間中でを無料修理の対象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載が列の誤操作等）により生じた故障。 

-当社の指定する修理取扱い所ががで行われた修理-改造-分解による故障。 

-火災■天災-地蜜等による故障。 

-保管上の不備（高温を湿の場所、防虫剤の入った場所での保管等）や手入れの 
不備（ミ尼-砂-ホコ U ■ 水かぶり-ショック等）による故障。 

-保記書の添付のない攝合。 

-販売店名や購入曰等の記載びない攝合ならびに記載事項を訂正された攝合。 

4. 保証期間が後の修理は有料修理とさせていただをまず。なお、その際の運賃諸掛り 
につをましてちお客様のご負担とさせていただをます。 

己.本製品の補修巧性能部品は、製造打ち切り禮已年間を目安に保有しておりまず。し 
たびって本期間中は原則として修理をお受け致しまず。なお、期間け後であってち 
修理巧能の場合ちありますので、当社のお客様相談センター、またはお客様窓□に 付 
お問い合わせください。 録 

日.海外旅行をされる場合は、国際な記書をお持ちくださレ。国際保西書は、当社のお 
客様相談センター、またはお客様窓□でお持ちの保記書と交換に発行しております。 
[保証期間のみ有効] 

7. 保証内容に関して、詳し<は保記書をご實<ださい。 
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おさ様を口のご案内 


ペンタツクス ホームぺージアドレス http :// www . pentax . co . jp / 

お客様相談センター（鮮社製品に関ずるお問い合わせ） 

于1 74-8639 東を都板橋区前野町 2-3 已 -9 

営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-ネ兄日および跨社が業日を除く） 

S 5 〇已 70-00 1313 (市内通話料でご利用いただけまず。） 

携帯電話、 PHS のちは、下記の電話番号をご利用ください。 

©03(3 曰已 0)3 吕〇0( 悄 巧:03 (3 曰已 0)0887 デジタ J レカメラ専用 

[シヨールーム*写真民*修理受付] 

ペンタックスフォーラム 泣 03(3348)2941 ㈱ 

于 163-0401 東京都新宿区西巧宿 2-1-1 前 SH 井ビル1階(私書箱240号） 
営業時間午前10 : 30〜午後6 : 30 (年ホ年始および兰井ビル点検日を除き年中無休） 

[修理受付] 

ペンタックス札憾営業所お客様窓口 巧011(已 12)3231( が 

〒〇己 0-0010 札幌市中巧区北10を困1 8-36 ペンタックスネ L 幌ビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-ネ兄日および薛社が業日を除く） 

ペンタックス仙台営業所お客様窓口 巧022 (371) 已已色3( 悄 

于981 -3 133仙台市泉区泉中央1 -7- 1千代田生命泉中央駅ビル已階 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス名ち屋営業所お客様窓口 巧〇已2(日已吕)已331( が 

于461-0001名古屋市東区泉 1-19-8 ペンタックスビル3階 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス広 島 営業所お客様窓、口 巧082 (234) 已己81 (巧 

于 730-0851 広島市中区信町 2-1 己寝のビュ 0-3 階 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-巧日および跨社が業日を除く） 

ペンタックス福岡営業所お客様窓口 巧0日2 (281) 已8色8( 悄 

于 810-0802 福岡市博み区中洲中島町 3-8 バールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-祝日および跨社休業日を除く） 

[直ち修理受付-修理に閲ずるお巧いさわせ] 

ペンタックスサービス ㈱ 東日本修理センター巧 03(3 日7已 )4341( 侦 
于1 75-0082 東京都板橋区高島平 6-6-2 巧光学工業 ㈱ 流おわンター巧 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-ネ兄日および弊社休業日を除く） 

ペンタックスサービス 筛) 西日本修理センター巧〇已(已 271)7 日日已 (悄 
〒己 42-0081 大阪市中央区南瞄場 1-17-9 バールビル2階 
営業時間午前9 : 00〜午を己： 00 (± •日-祝日および跨な休業日を除く） 

化巧ぎ工業巧式を社 

〒1 74-8639 東京都板橋区前野町 2-36 -日 

I ペンタックス販売巧式を社 

干 100-00 14東京都千代田区永田町1-]]-1 

☆この説明書には再生紙を使用していまず。 

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することびあります。 
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